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Sobre o autor 


” Rh mou 


Meu nome é Carlos Massayuki Taniguchi, e praticamente 
nasci dentro de uma relojoaria, pois meu pai era o 
proprietário da Omega Relojoaria, fundada em 1968, onde 
desde cedo aprendi a consertar relógios. Mas como somos 
6 irmãos resolvi trilhar outros caminhos, mas minha paixão 
pelos relógios nunca se apagou. 


Como uma obra do destino, fui convidado pelo meu pai a 
dar continuidade ao legado por ele construído, justamente 
no ano do jubileu de 50 anos, e aceitei o desafio, mas não 
queria vender apenas relógios, queria de partilhar com 
meus clientes e amigos a paixão pelo mundo da relojoaria. 
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O primeiro obstáculo veio com a afirmação que ninguém 
mais usa relógios no mundo atual que é dominado pelos 
celulares. 


Porém para minha surpresa os números das vendas diziam 
exatamente o oposto, pois o maior faturamento eram 
exatamente deste instrumento que ninguém mais usa, e 
para entender um pouco mais, pesquisei sobre o mundo 
dos relógios. 


Nestas pesquisas encontrei a marca SEIKO e tudo que 
representa para o mundo da horologia, aflorando em mim 
os ensinamentos passados pelo meu pai sobre a marca, e 
inconscientemente sempre gostei e respeitei. Quanto mais 
eu pesquisava meu sentimento de orgulho pela minha 
descendência japonesa, e a minha paixão pelos relógios e 
pela marca aumentava. 


Descobri o verdadeiro significado de uma palavra que 
escutei muito em minha infância a palavra “GAMBARE” 
(BÁAlEM Faça o seu melhor) Pois é a palavra que mais 
define a SEIKO. 


Através destas pesquisas escrevi diversos artigos que 
resultaram neste livro, que é uma compilação de diversos 
deles. Espero que possa atraves destas paginas, 
compartilhar meus conhecimentos, e sirva para 
compreender um pouco mais sobre a SEIKO. 


Espero que apreciem... 
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Introdução 


A SEIKO que a maioria conhece e respeita aqui no 
Brasil, não passa dos famosos SEIKO 5, muito 
populares por sua precisão e durabilidade, e que 
muitos ainda tenham guardados como relíquia que 
pertenceu a um familiar próximo. 


Para entendermos a importância desta marca no 
universo dos relógios temos que viajar no tempo e 
visitar o século 19 onde tudo começou com uma 
pequena loja com um jovem de apenas 21 anos. 


Passou por todas as transformações que o mundo 
sofreu por catástrofes naturais como o terremoto de 
1923, as guerras que moldaram o mundo e a 
reconstrução do Japão pós Il guerra mundial, não 
impediram desenvolvimento dos calibres 
cronógrafos automáticos e a tecnologia quartzo que 
desencadeou a revolução dos relógios no mundo, 
fizeram com que a pequena Seiko despontasse 
como uma das maiores fabricantes mundiais. 


Chegando à supremacia mundial no ano de 1969. 


Prepare seu relógio, um bom café e boa leitura... 


Prólogo 


A Revolução MEIJI 


A Revolução ou Restauração Meiji designa um período 
de renovações políticas, religiosas e sociais profundas que 
ocorreram no Japão entre 1868 e 1900. É também 
chamado de “Renovação” posto que transformou o Império 
do Japão num estado-nação moderno, o que resultou no 
fim do governo teocrático, ditatorial e feudal da Era 
Xogunato Tokugawa (que começou a partir de 1600) e 
também dos famosos guerreiros, os Samurais. 


Como consequência da Revolução Meiji, temos um 
governo democrático, a modernização da estrutura 
econômica do Japão, a partir da abertura dos portos, que 
anteriormente, estavam fechados para o comércio externo, 
e o desenvolvimento da urbanização, em detrimento do 
sistema feudal. Esse processo de renovação foi 
fundamental para o processo de ocidentalização do Japão 
considerado atualmente, uma das maiores potências 
imperialistas do mundo, e a maior do oriente. 


Neste período de abertura política e crescimento 
econômico que começa, a história de Kintaro Hattori o “Rei 
dos relógios do Oriente” e dos relógios Seiko. 


Hattori Kintaro - O rei dos relógios do Oriente 


(REDRESTE) 


KINTARO HATTORI nascido em 1860 em Edo Kyobashi 
Otome Town (LA FAB SET) e ainda com 13 anos, em 
1874, tornou relojoeiro na loja de relógio de Kameda. Com 
apenas 17 anos (1877) monta uma mesa para consertos, 
atendendo em sua casa. 


Com ainda 21 anos de idade, em 1881, fundou a Hattori 
tokeiten (AREBRSETISK. Hattori & Co) ou Loja de Relógios 
Hattori, na área de Guinza em Tokyo, que revendia e 
consertava modelos importados do ocidente. 


1920 


Com o lema “ Sempre um passo à frente dos outros” 


“Todo comerciante precisa dar um passo à frente do 
mundo, mas só um passo. Se você der muitos passos 
adiante, estará muito longe do mundo e mais perto do 
profeta. O mercador será o profeta” KINTARO HATTORI 
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O NASCIMENTO DA SEIKOSHA 


Em 1892, para manter à frente Hattori, fundou a 
SEIKOSHA FI& de japonês, "Seiko" significa 
“requintado”, “minuto” "sucesso" e "sha” significa casa), 
em Ishihara-cho, com 10 funcionários, as instalações 
ficavam onde hoje encontra o museu da SEIKO, e que com 
a chegada do engenheiro Tsuruhiko Yoshikawa produzem 
OS primeiros modelos de parede. 
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A produção começou a partir do relógio de parede com 
pendulo porque era mais fácil de fabricar do que um relógio 
de bolso, e ficou provado que outras empresas no Japão já 
começaram a produzir o relógio de parede, que podem ser 
fabricadas mais barato que relógios importados. Além do 
processamento e montagem das partes mecânicas do 
relógio, a empresa também lida com a fabricação de peças 
externas, como mostradores, caixas de madeira, etc. 


Em 1895 produz o primeiro relógio de bolso da marca 
o Timekeeper sendo o pioneiro no Japão, a caixa de 54,9 
mm em prata era feita no Japão, mas a maior parte 
do movimento era importada da Suíça. 
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Mas como Hattori era um visionário, ele começa a 
produção da JIinha de despertador (1899). Os 
despertadores da empresa com caixas à prova de ferrugem 
niqueladas tornaram-se um favorito especial e logo 
dominaram os mercados japonês e chinês (Xangai), tirando 
o mercado dos populares despertadores da Alemanha 


(caixas de ferro). 
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À guerra russo-japonesa de 1904 


Nos anos de 1904 e 1905 o Japão e a Rússia disputavam 
os territórios da China e da Manchúria. A guerra ocorreu no 
nordeste asiático. Por conta deste conflito, em 1904 foi 
emitida uma ordem de conversão da produção para 
munições, e de projéteis de artilharia que exigem precisão, 
e também eram usinadas pelas forças armadas. 


O Japão era um país de tradições militares, apesar de 
enfrentar severas crises econômicas e com navios 
menores, mas com grande mobilidade e poder de fogo 
muito superior ao dos pesados e antigos navios russos, a 
Marinha japonesa impôs uma derrota humilhante ao 
inimigo. Esta guerra marcou o reconhecimento do Japão 
como potência imperialista pelas diversas nações da 
Europa 


Com o know-how que foi transferido, houve progresso e 
avanço das técnicas de construção, como a produção em 
massa. E em 1908, com o "torno automático de pinhão” 
desenvolvido pela própria Seiko, aumentaram a 
produtividade do processamento do pinhão, que era o 
gargalo da fabricação de relógios de bolso. 


Torno automático de pinhão 
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EMPIRE 
O relógio de bolso popular do Japão 


Por conta desta nova tecnologia a Seiko desenvolveu o 
relógio de bolso "Empire" em 1909, um modelo popular que 
pode ser produzido em massa tornando-se um grande 
sucesso, visto que o mercado japonês era dominado pelas 
marcas suíças, o “Empire” conseguiu dividir o mercado em 
dois. Seu sucesso foi tanto que ficou em produção por 26 
anos, até 1934. 


Em 1911, o 19º ano de sua fundação, Seikosha A fábrica já 
comandava uma fatia de 60% da produção de relógios no 
Japão e tornou-se um participante dominante na indústria 
japonesa. 


Percebendo que a única maneira de se manter à frente de 
seus concorrentes era fabricar todas as peças em sua 
fábrica iniciou um projeto de desenvolvimento de novas 
tecnologias, e em 1910, a empresa produziu a primeira 
roda de balanço e, em 1913, a produção de mostradores 
teve início. 
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LAUREL 
O primeiro relógio de pulso da Seiko 


Hattori rapidamente reconheceu a crescente popularidade 
mundial do relógio de pulso e previu que a demanda por 
relógios de pulso logo superaria a demanda por relógios de 
bolso. Desta forma surge o primeiro relógio de pulso do 
Japão, o modelo conhecido como Laurel (1913) o relógio 
conta com uma caixa de prata com 29,6 mm de 
diâmetro, mostrador esmaltado de porcelana e movimento 
de 12 linhas de diâmetro, motivo de orgulho pois era 
produzido totalmente com peças feitas pela própria fábrica. 
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Considerando que a produção em massa de relógios de 
pulso no mundo havia começado por volta de 1910. O 
tamanho reduzido para o tamanho 26,65mm foi 
tremendamente difícil, dado o nível tecnológico e 
equipamentos de produção, disponível naqueles dias. O 
trabalho para reduzir o tamanho acelerou o avanço das 
técnicas de design e micro fabricação e o desenvolvimento 
de máquinas-ferramentas. 


O início da Primeira Guerra Mundial (1914 — 1918), um ano 
depois, em 1914, gerou uma nova demanda por relógios de 
pulso em todo o mundo. Por grande coincidência, a Laurel 
foi comercializada em uma ocasião perfeita, exportando 
seus relógios para diversos países, chegando a incrível 
marca de 800.000 peças, e em 1921 bateu a marca de 
1.000.000 de relógios de parede e 300.000 relógios de 
bolso fabricadas. 
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O Relógio de Pulso 


Consta que o primeiro relógio de pulso foi em 1814 pelo 
relojoeiro Abraham Louis Breguet, por encomenda 
de Carolina Murat, princesa de Nápoles e irmã 
de Napoleão Bonaparte, e consta nos registos de 
fabricação. Não há esboços nos arquivos que indiquem seu 
exterior. Mas consta nos registros dos serviços de 
pós-vendas, o relógio em 1849 para reparos realizados em 
relógios Breguet, o que seria a prova que o relógio foi 
realmente fabricado. 


“..a rainha de Nápoles fez um pedido em 8 de Junho de 1810 por dois 
relógios incomuns: um grande relógio complicação transporte para a 
soma de 100 Louis, «para além de um relógio repetidor para pulseira para 
o qual cobrará 5.000 francos. » Essa ordem surpreendente reaparece no 
registro de fabricação, que apresenta a identidade detalhada de cada 
relógio e um resumo completo de cada etapa da confecção da peça” 
https://www.breguet.com/ 
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LA Pig PLPILHO NO Do Eoitg Mes Te o 
“..6 de Março de 1849 observa que Condessa Rasponi "residente em 
Paris em 63, Rue d'Anjou," tinha enviado número relógio 2.639 para 
reparação. A condessa era ninguém menos que Louise Murat, nascida em 
1805, a quarta e última filha de Joachim e Caroline Murat, que em 1825 se 
casou com o conde Giulio Rasponi.” https://www.breguet.com/ 
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Por não ter esboços e a peça ter se perdido no tempo, 
muitos acreditam que a invenção seja ainda atribuída por 
muitos para, a Antoni Patek e Adrien Philippe, fundadores 
da empresa Patek-Phillipe, usada como acessório feminino 
em 1868 para a Condessa Koscowicz da Hungria. 


Relógio de pulso desenvolvido pela Patek Phillipe em 1868 


A partir dessa invenção os relógios de pulso passaram a 
ser um acessório feminino popular para as mulheres da 
realeza e aristocratas da Europa, já que era um item caro e 
as peças tinham status de joia e os relógios eram tratados 
como obra de arte, e neste período os homens utilizavam 
apenas seus relógios de bolso. 
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No início do século XX o aeronauta brasileiro Santos 
Dumont, por necessitar deste modelo por razões práticas, 
pois tinha as mãos sempre ocupadas em seus balões, 
pediu ao seu amigo joalheiro, Louis Cartier, que lhe fizesse 
um relógio de pulso especial. Ele colocou então uma 
pulseira de couro em um dos maiores modelos de relógio 
de pulso femininos da sua coleção, e em março de 1904 
ofereceu a Santos-Dumont, sendo ele o responsável pela 
popularização do relógio de pulso entre os homens. 


Santos Dumont e seu cartier Santos 
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O Grande terremoto de kanto 


No dia 1º de setembro de 1923 um terremoto atingiu o 
Japão na região deKanto. Tóquioe as cidades 
vizinhas, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, foram devastadas. 
A tragédia foi cnamada de o grande terremoto de Kanto. O 
tremor teve uma magnitude de 7.9 na escala Richter, durou 
entre 4 e 10 minutos e foram contados 57 tremores 
secundários. 


Cerca de 143 mil pessoas morreram em decorrência do 
desastre natural, incluindo os mortos pelo grande incêndio, 
o desabamento de casas, os deslizamentos de terra e 
ainda o tsunami, que veio em seguida. 


Como o terremoto ocorreu às 11h58, muitas pessoas 
estavam preparando o almoço em fogões de carvão ou 
lenha. Durante o tremor, esses fogões tombaram e 
causaram incêndios. Os ventos eram fortes e isso fez com 
que as chamas se espalhassem rapidamente e se 
transformassem em redemoinhos de fogo em muitas 
cidades. 
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Prédios queimaram, formou-se um furacão de chamas a 
150 quilômetros por hora que varreu Tóquio. Muitas 
pessoas morreram também quando os pés ficaram presos 
no derretimento do asfalto, no entanto, a maior perda 
ocorreu quando cerca de 38 mil pessoas lotavam um 
espaço aberto no centro da cidade e foram atingidas pelo 
turbilhão de fogo. Atualmente nesse local está o Memorial 
Museu, em memória às pessoas que morreram na tragédia. 


As cidades foram reduzidas a escombros e cinzas. 
Algumas pessoas embarcaram em navios no porto 
de Yokohama em busca de refúgio, mas o petróleo estava 
vazando e o fogo se espalhou e atingiu a frota que não 
chegou a mar aberto. O incêndio durou três dias. 


Depois do tremor, um tsunami também atingiu a costa. 
Foram registradas ondas de 10 a 12 metros de altura. 
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A fábrica da SEIKOSHA também foi atingida por esta 
grande catástrofe, acabando com todo o estoque e 
paralisando a produção. 


Um fato curioso, como a fábrica depois do terremoto 
incendiou, havia cerca de 1.500 relógios SEIKO que 
estavam na fábrica para reparo e Hattori, colocou um 
anúncio em um jornal pedindo desculpas pelo ocorrido e 
convidando a eles virem a fábrica e receberem um 
substituto. A sinceridade e generosidade selaram sua 
reputação a um novo patamar e isso tem sido a pedra 
angular da marca desde então. 


Relógios de consertos derretidos que estavam no prédio da Seikosha 


Museu da Seiko - Japão 
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O PRIMEIRO SEIKO 


Hattori decidiu, apesar dos altos custos, reconstruir e 
recomeçar o mais rápido possível e um ano depois em 
1924 é apresentado o primeiro relógio com a marca SEIKO 
em seu mostrador. 


O uso de uma palavra japonesa e que não fosse em inglês 
demonstrava que Hattori já confiava o suficiente na 
qualidade de seus produtos e que eles seriam vendidos 
sem problemas, apesar da crença de que produtos feitos 
no Ocidente teriam qualidade superior. O relógio tinha uma 
caixa de 24,2 mm de diâmetro feita em níquel; já seu 
movimento contava com 9 linhas de diâmetro e possuía 
sete joias, que apesar de uma ótima qualidade ainda não 
estavam à altura dos tradicionais fabricantes Suíços. 


Seu mostrador estampava a marca Seiko na parte superior 
e o ponteiro dos segundos ficavam abaixo como no modelo 
Laurel. 
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RAILWAY CLOCK 
A excelência dos relógios Seiko 


E em 1929, o relógio de bolso "Seikosha" é certificado 
como "Railway Clock" ou “Relógio Ferroviário”, pelo 
Ministério das Ferrovias do Japão. As ferrovias do Japão, 
que foram inauguradas em 1872, há muito tempo adotavam 
relógios ferroviários europeus e americanos como 
Waltham, Elgin, Zenith e Omega, mas ter sido reconhecida 
como um relógio ferroviário que é fortemente necessário 
que seja preciso e confiável foi uma grande prova de 
confiança para a Seiko. 


O fato é muito lembrado pela Seiko visto a exigência de 
qualidade e pontualidade exigida pelas empresas 
ferroviárias deram credibilidade aos relógios da marca. 


A pontualidade de seus trens e demais transportes públicos 
são alvos de elogio por qualquer viajante que passe pelo 
Japão. 
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O modelo Type 19, um relógio de bolso com o tamanho de 
43,18mm com sete joias. Este movimento foi colocado em 
uma configuração de relógio de bolso com um design de 
mostrador que empregou o mesmo estilo de fonte do 
modelo de pulso Laurel original da Seiko de 1913. 


Ele se mostrou-se muito bem-sucedido e foi adotado não 
apenas pelas ferrovias do Japão, mas também pelas 
operadoras de telefonia e também pelos militares. Foi 
produzido com apenas pequenas alterações desde 1929 
até novembro de 1971. Durante o período de produção, o 
movimento foi aprimorado com proteção contrachoques e a 
contagem de joias aumentou com uma versão de 15 joias. 
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Torre do Relógio Wako 
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K. Hattori & Co 


-. em 1932 


A maioria desses edifícios em estilo europeu desapareceu, 
mas alguns mais antigos ainda permanecem, o mais 
famoso sendo o edifício Wako, com a hoje icônica Torre do 
Relógio Hattori. O edifício e a torre do relógio foram 
originalmente construídos em 1932 por Kintarô Hattori, o 
fundador da Seiko. 


Fica situado no mesmo local onde era a Torre do Relógio 
Hattori que foi demolida de 1921, mas sua construção foi 
atrasada por conta do terremoto de Kanto de 1923. 


Ele funciona como uma loja de departamentos, onde pode 
se encontrar jóias, chocolates, porcelanas, louças, bolsas e 
relógios além de produtos importados de luxo. 


Ele foi projetado por Jin Watanabe em um estilo 
neoclássico, foi um dos poucos edifícios que sobreviveram 
aos intensos bombardeios americanos na segunda grande 
guerra mundial, sendo usada como um PX(post Exchange) 
durante a ocupação americana no pós guerra(1945-1952). 
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Sua fachada curva de granito com sua torre constituem o 
marco central do distrito de Chuo, Ginza (£RFE) em Tóquio, 
e é conhecida como uma das áreas mais luxuosas de 
Tóquio, com inúmeras lojas de departamento, butiques, 
restaurantes e cafés. Ginza é reconhecida como um dos 
distritos de compras mais requintados do mundo. 


Nos dias de hoje 
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Adeus ao Fundador 


Em 1933, Kintaro Hattori adoeceu, um empreendedor com 


um profundo compromisso com o serviço, um filantropo que 
gastou boa parte de sua fortuna pessoal em boas obras e 
uma fundação de bolsas (Fundação Hattori Hokokai) e em 
1934, faleceu aos 73 anos com sua família à beira do leito. 
Deixando seu legado para o filho, Genzo. 

Kintaro Hattori teve que superar muitas dificuldades antes 
de alcançar sua ambiciosa meta de estabelecer uma 
indústria de relógios. Ele era um homem com uma vontade 
extraordinariamente forte e uma resistência surpreendente. 


“Um homem que sempre ficava um passo à frente, 
avançando com firme determinação, sem parar nem se 
apressar. ” Kintaro Hattori 


e 
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A Seiko e a Il Guerra Mundial 


A Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937(Guerra entre 
Japão e China), e durante a Segunda Guerra Mundial, 
onde a empresa foi obrigada a reduzir a produção em favor 
de cronômetros marítimos, detonadores e relógios (como 
o Tensoku, usados pelos pilotos kamikazes) para a Marinha 
Imperial Japonesa, e com isto seu crescimento foi 
interrompido e bastante limitado a fabricação militar. 


A Segunda Guerra Mundial acelerou tremendamente o 
desenvolvimento de todos os tipos de equipamentos 
mecânicos, incluindo aviões, barcos, dispositivos de 
telecomunicações e navegação, e também relógios. Cada 
força militar, seja baseada na terra, no ar ou no mar, 
precisava de relógios. Os relógios eram essenciais para 
navegar num avião, coordenar tropas e ataques, 
bombardear artilharia e assim por diante. 


Em 1938, com a economia e a indústria amplamente 
influenciadas pela guerra, a produção de Seikosha subiu 
para 1,2 milhões de unidades por ano. Olhando para fotos 
de soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial é 
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bastante óbvio que os relógios eram definitivamente menos 
comuns do que em outras forças militares, e eram usados 
principalmente por oficiais ou grupos táticos 
específicos. Naquela época, Seikosha era a única 
companhia capaz de produzir grandes quantidades de 
relógios, mas à medida que as matérias-primas se 
tornavam escassas, o exército priorizava a fabricação de 
instrumentos a bordo para tanques, aviões e 
barcos. Contribuindo para a raridade dos materiais estava o 
fato de que o governo não podia pedir a seus aliados do 
Eixo que lhes fornecessem equipamento, já que o Japão 
estava isolado na frente do Pacífico. 


As três versões diferentes de relógios militares Seikosha 


O www .tapatalk.com 


As especificações eram em sua maioria semelhantes: 
calibre manual, pequeno segundo, mostrador de 24 horas 
com algarismos arábicos e um estojo cromado. No entanto, 
de acordo com sua alocação a uma força específica, eles 
supostamente tinham uma âncora (marinha), uma estrela 
(exército) ou uma flor de cerejeira (força 
aérea). Finalmente, o modelo da Força Aérea geralmente 
continha ponteiros de rádio e mostrava melhor visibilidade 
durante os vôos noturnos. 
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Relógio Tensoku ou Kamikaze 


O modelo tensoku ou kamikaze como é conhecido, é um 
dos modelos mais raros produzidos pela marca. Por ter 
sido usado pelos aviadores suicidas japoneses durante 
a Segunda Guerra Mundial. 


Como parte dasforças do  Eixoos japoneses 
desempenharam um importante papel durante esse 
conflito, especialmente no sudeste asiático. Antes da 
rendição em 1945, a Marinha do Japão ficou conhecida 
por usar pilotos suicidas chamados “Kamikazes” (Vento 
Divino, como geralmente é traduzido), que se lançavam 
diretamente sobre navios de guerra dos Estados Unidos 
em um último esforço para retardar o avanço da marinha 
americana. 
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A Seikosha fabricou e forneceu o Tensoku especialmente 
para pilotos da Marinha Imperial Japonesa no período de 
1941 a 1945. A história deste relógio, assim como a história 
da própria Seiko, passa por momentos importantes da 
Segunda Guerra Mundial, como nas missões de Pearl 
Harbor e na Batalha de Okinawa. 


No final da Segunda Guerra Mundial a “Unidade de Ataque 
Especial Vento Divino”, em alusão a tempestades 
que salvaram o Japão do ataque mongol em duas ocasiões 
(1247 e 1281, portanto acreditava-se que os pilotos 
suicidas salvaram novamente o Japão dos “novos 
mongóis”), usou uma estratégia desesperada para destruir 
o máximo de navios Aliados, os oficiais aviadores desta 
unidade jogavam o avião carregado de bombas contra os 
navios americanos e se matavam no processo. 
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Infelizmente, uma vez que a maioria dos pilotos que usava 
o Tensoku nunca voltou, grande parte do que sobrou dos 
relógios reside no fundo do Oceano Pacífico. Encontrar um 
em condição decente é muito raro por conta dos fatos 
narrados e pela pouca quantidade fabricada, por isso 
mesmo os relógios recuperados dos destroços facilmente 
ultrapassam US $ 40.000,00 em um leilão. 


O tamanho de sua caixa é de 48,5 mm com uma coroa 
grande para ser usado durante o vôo e operado com luvas 
de couro espessas. A caixa é revestida de níquel e possui 
uma moldura estriada. O aro giratório interno era utilizado 
para marcar o tempo decorrido durante as missões e se 
orientar por mapas. Os numerais arábicos e os ponteiros 
foram revestidos com rádio para assegurar a luminescência 
necessária. 
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Havia duas versões deste relógio. A primeira versão veio 
equipada com uma máquina de 15 rubis e era mais precisa, 
com excelente acabamento. Aúltima versão do Tensoku 
veio apenas com 9 rubise sem qualquer acabamento 
excepcional. O relógio também foi usado como 
uma bússola pelos pilotos, onde o marcador de doze horas 
era apontado para a esquerda e ponteiro de hora apontado 
na direção do sol, o sul verdadeiro estava localizado 
aproximadamente entre o ponteiro das horas e o marcador 
de doze horas. 


Ao todo 3.862 pilotos morreram em decorrência desta 
operação. 


Pilotos Kamikazes pouco antes de partirem em suas missões. 
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Relógio Militar 


A história dos relógios militares se confunde um pouco com 
o desenvolvimento dos relógios que conhecemos hoje. 


No final do século XIX, com o aumento das tensões 
mundiais e o início de vários conflitos bélicos, o poderio 
militar passava a ser mais estratégico, exigindo cada vez 
mais ações coordenadas. 


Neste meio, inicia, a necessidade dos militares terem as 
mãos livres e inicia uma revolução para colocar os relógios 
no pulso, criando pulseiras de couro com acomodação para 
que o relógio de bolso pudesse ser colocado no pulso. 


Foto webrelogio 
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Com o início da | Guerra Mundial a popularização dos 
relógios de pulso foi inevitável, porém era um artigo de luxo 
para os militares com patentes mais graduadas que 
adquiriam por conta própria. Neste período não havia uma 
normatização para os relógios militares. 


Essa normatização veio com a necessidade dos países 
criarem tropas mais especializadas, que possuíam um 
treinamento mais tático. Para isso, o relógio se tornava um 
instrumento essencial, tornando parte do equipamento 


Para que o equipamento fosse adquirido dos fabricantes, 
criou-se normas a fim de atender as necessidades da tropa 
ou determinado segmento militar que, era estabelecido pelo 
governo, para justificar as licitações e balizar as compras. 


A princípio houve a necessidade de oficiais graduados 
possuírem um bom relógio para coordenação de ofensivas 
táticas, e aos poucos se popularizou entre os soldados, 
tornando item obrigatório para certas tropas. 


Cada governo cria suas próprias normas que buscava 
atender as demandas de seu poderio militar e muitos 
modelos icônicos foram solicitados para empresas como a 
Panerai que não fabricava relógios e sim equipamento 
tático, e assim mesmo produziu um dos primeiros relógios 
de mergulho militar para a marinha italiana que treinava 
seus mergulhadores para direcionar os torpedos para os 
alvos inimigos. 


Outras marcas como a Hamilton, IWC, Rolex, Breguet, 
produziram modelos militares e são cobiçados até hoje por 
colecionadores. 


A seiko por sua vez produziu relógios militares para o 
exército imperial japonês, antes e durante a segunda 
guerra mundial. 
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Um fato interessante, é que os primeiros modelos 
pré-guerra contam com calibres de 15 rubis e no final da 
guerra, com o cerco se fechando e a falta de matéria prima 
fez com que os últimos fossem produzidos com calibres de 


9 rubis. 


Os modelos acima mostram as diferentes formatações dos 
relógios a fim de atender as diferentes tropas japonesas. 
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Os diferentes tipos de relógios militares 


Como cada tropa ou país cria suas próprias normas 
seguindo suas necessidades e funções, vamos tentar 
identificar as mais rotineiras e em linhas gerais traçar um 
padrão para os relógios militares. 


Relógios field 


e Geralmente modelos menores e de fácil manuseio. 

e Caixas escovadas ou foscas que dificulta o reflexo da 
Iuz 

e Pulseiras em couro, nylon ou silicone 

e Um mostrador legível com cores contrastantes, 
geralmente preto e branco. 

e O mostrador representado por números arábicos de 
fácil leitura e grande parte delas com visualização 
noturna por lúmen (tinta fosforescente) 

e Coroas grandes na posição 3 horas, hoje mais 
estética que funcional, serviam para facilitar o 
enrolamento (dar corda) visto que na época não havia 
relógios automáticos. 

e Precisavam ser resistentes e baratos, e encaixavam 
na categoria descartáveis. 

e À precisão do relógio não era fator primordial. 
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Relógios para Marinha 


A principal característica seria a resistência à água, a 
Panerai foi uma das primeiras a desenvolver estes modelos 
para a marinha Italiana. 


Além das características descritas na linha field e a 
resistência a água, os ingleses colocaram entre os itens 
essenciais a pulseira transpassada e os pinos fixos da 
pulseira soldadas a caixa, posteriormente foi adotada pela 
OTAN onde ganhou o apelido de pulseira NATO 


Relógios Aviador 


Os primeiros modelos de relógio aviador tinham o tamanho 
grande de 55 mm, existem várias histórias para detalhar 
este fato. 


e Os calibres dos relógios de bolso eram mais 
confiáveis, usavam o mesmo calibre o que deixou eles 
grandes. 

e Os pilotos precisavam das duas mãos livres para 
manobrar os aviões o que não permitia tê-lo em seu 
pulso, o que obrigava, a prender em sua coxa e para 
maior nitidez faziam tamanhos maiores. 

e Os pilotos usavam óculos para reter o vento, o que 
dificultava visualizar o relógio e um instrumento maior 
era necessário. 


Os relógios aviador tradicional tinham características 
únicas, como a coroa grande, pois como o relógio era de 
enrolamento manual e o piloto não poderia tirar as luvas 
para fazê-lo e um triângulo na posição 12 horas para uma 
identificação mais rápida das horas principalmente à noite, 
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quando não permitia se ler os números e somente 
visualizar os pontos de Ilúmen do relógio. 


Conforme citado acima os modelos foram moldados 
segundo a necessidade de cada tropa, e neste caso surgiu 
um cronógrafo único que com um clique se parava e 
reinicia a contagem do tempo e ficou conhecido como, 
“retour en vol” (ou fly back) 


Boa parte destes relógios militares eram descartáveis e de 
baixo custo. 


Com o advento do quartzo os modelos militares passaram 
por uma transformação, tornando mais resistentes, 
duráveis e precisos. Cada vez mais oferecendo modelos 
com variação de instrumentos para atender este público 
seleto. Hoje contamos com relógios com bússola, altímetro, 
barômetro entre outras várias funções. 


Analisando as tropas pelo mundo percebemos que a 
grande maioria na prática preferem relógios digitais na hora 
da ação, pois são de fácil leitura, leves e facilmente 
substituídos. 


Apesar disso, o fascínio pelos modelos analógicos e 
mecânicos trazem à tona toda nostalgia e aflora a 


masculinidade de cada soldado que o usa. 
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Pós guerra - Renascendo das Cinzas 


A Estratégia que a seiko adotou para o sucesso do seu 
levante, tem uma ligação direta com a decisão de dividir a 
empresa e sua planta de fabricação, essa mudança 
começa em 1937 onde subdivide o grupo em, K. Hattori 
and Company, uma empresa de fabricação e vendas de 
relógios com sua famosa loja Hattori Tokeiten em Ginza e a 
fábrica Seikosha original e a Daini Seikosha que produziam 
os relógios. Todas elas eram localizadas em Tokyo e eram 
de propriedade da família Hattori, porem cada empresa 
tinha sua administração independente. 


BRST o: 
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A Fábrica Daini Seikosha em Kameido, Tóquio, por volta de 1937. 


Crédito da imagem: Museu Seiko, Ginza 


Com a chegada da Il guerra mundial, e a necessidade de 
aumentar a produção, houve a necessidade da ampliação, 
e a Daini Seikosha procurou locais fora de Tokyo, que 
pudesse servir como locais de evacuação, deixando a 
produção principal em Kameido Tokyo e abriu além de 
outros pontos do Japão, uma fábrica Daini Seikosha na 
cidade de Suwa na província de Nagano, em 19483, 
controlada pela matriz de Tokyo. 
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Um ano antes (1942) Hisao Yamasaki, um ex-funcionário 
da Hattori tokuten, abriu na mesma cidade uma pequena 
fábrica, a Daiwa Kogyo Ltd, o que influenciou na escolha do 
local. 


Daiwa Kogyo Ltd 


Com os bombardeios frequentes a Tokyo no final da guerra, 
a fábrica de Kameido foi destruída, no dia 9 de março de 
1945, porem a Seiko começou a produzir em pontos de 
evacuação em Kiryu, Toyama e Sendai, até que a fábrica 
de fosse reconstruída, em 1949. 


O sr. Yamazaki convenceu a família Hattori a manter a 
fábrica em Nagano, como uma subsidiaria da Daini 
seikosha, que posteriormente se tornou a joynt-venture 
conhecida como Suwa Daini Seikosha que se transformaria 
na Epson Corp. 


The Daini Seikosha plant in Suwa, pictured in 1949. 
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SEIKO SUPER 


Tão logo recomeçou a fabricação, logo recuperou sua 
liderança na indústria japonesa culminando, com a criação 
do “Super”, em 1948, seu primeiro relógio de pulso com 
três ponteiros, trazendo os segundos centrais. 


Seiko Super 1948 


Neste período os movimentos utilizados no super era o 
calibre 10 que era uma cópia do ETA 1080, 
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Seiko Daini Vs Seiko Suwa 


Daini-Seikosha Suwa-Seikosha 


No início dos anos 50, as duas fábricas ainda parecem 
estar clonando ou modificando os movimentos suíços, em 
vez de projetar os seus próprios. 


Genzo Hattori, filho do fundador Kintaro, reconheceu que a 
estrutura da empresa existente em ambas as fábricas 
estava limitando sua capacidade de inovação. Em 1953, 
ele decidiu instalar diferentes grupos de gerenciamento 
para as fábricas de Kameido e Nagano e fazer com que 
realizassem sua pesquisa e desenvolvimento de forma 
independente. Desta forma tanta a Daini como a Suwa 
passaram a competir entre elas pelas inovações. 


Genzo Hattori 
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A mudança estrutural de Genzo Hattori deu frutos 
rapidamente com a equipe Daini Seikosha (Suwa) 
desenvolvendo a 'Marvel' em 1956. 


O movimento maior da 'Marvel' foi um passo à frente em 
precisão e confiabilidade em comparação com o 'Super' e é 
geralmente aceito como sendo um desenvolvimento 100% 
interno, embora tenha mantido a arquitetura geral do 
'Super' e da ETA. 


Movimento 'Marvel' de Suwa em 1956 
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Calibre 10 Daini 


Com o calibre desenvolvido pela subsidiária de Suwa, os 
engenheiros da Daini apresentaram em 1958 o seu calibre 
54, mas diferente da Suwa que já utilizava os calibres na 
linha Marvel, a Daini continuou usando os calibres do tipo 
super (calibre 10) até 1960 


OS SEIKOSHa O 
n= EEE S 


Calibre Daini 54 
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Seiko Marvel 


Com a corrida de desenvolvimento aberta por Genzo 
Hattori, nasce o SEIKO MARVEL, sendo o primeiro relógio 
da marca a ser produzido integralmente in-house, desde 
seu rascunho. O diâmetro do movimento (26 mm) era maior 
do que o do Seiko Super (mas batia com as dimensões de 
Seiko Automatic, que foi lançado no mesmo ano e ficou 
conhecido por ser o primeiro relógio de pulso 
com movimento automático japonês). 


O Marvel foi o relógio de maior qualidade feito pela Seiko, 
mostrando seu know-how e acabou vencendo 9 primeiros 
lugares em concursos de cronometria japonesa. Este 
relógio colocou a Seiko no topo da relojoaria japonesa em 
termos de sucesso comercial, relógios de qualidade e 
precisão. 
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O imenso sucesso comercial do Marvel a enviou ao 
panteão da relojoaria japonesa como seu primeiro relógio 
de alta qualidade, capaz de competir com os relógios 
suíços, que colocaram a Seiko no caminho das 
competições de cronometria suíça. E se tornou o grande 
responsável pela internacionalização da marca, que neste 
período chegou a produzir 3.000.000 de relógios por ano. 
Existem inúmeros modelos, designers e estilos que foram 
criados com o nome Marvel, inclusive vários tipos de 
movimentos com 17,19 ou 21 joias. 


O Marvel varreu os relógios rivais e dominou uma grande 
competição na indústria relojoeira (Conselho de Inspeção 
de Qualidade do Relógio do Japão: organizado pelo antigo 
Ministério do Comércio Internacional e Indústria). Também 
ultrapassou os produtos da Suíça e de outros países ao 
conquistar o primeiro lugar na categoria de relógios de 
pulso masculinos em uma competição de relógios 
patrocinada pelo American Clockmakers-Clockmakers 
Institute (filial japonesa). Foi aclamada como um 'relógio 
incrível! e um modelo preciso e forte ', dissipando o 
estereótipo predominante de que os relógios japoneses 
eram imprecisos e quebráveis. 

Ao mesmo tempo, aumentou a confiança da Seiko como 
fabricante de relógios e alimentou sua determinação de 
competir com relojoeiros suíços e “fazer o que acredita ser 
certo”. 
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Inovações SEIKO que persistem até hoje 


Diashock 
Sistema de absorção de choques 


Um dos grandes avanços tecnológicos ocorreu em 1956, 
com a criação do sistema de absorção de choques 
Diashock, era muito superior aos seus antecessores, assim 
como outros relógios japoneses da mesma época. 


O Diashock (dispositivo resistente a choques) está 
instalado em todos os relógios SEIKO. Ele protege o eixo 
do balanço contra impactos repetidos e violentos e ajuda a 
fazer com que cada SEIKO seja um relógio de alta 
precisão. 


As principais características são: 


1. Estabilidade dinâmica, 

2. Alta resistência ao choque, 

3. Melhor retenção de óleo, 

4. Ampla permutabilidade, facilitando o serviço 
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Diafix 
Sistema de retenção de Óleo 


O Diafix é um sistema de retenção de óleo que foi criado 
para o relógio mecânico Seiko Crown em 1959. 


Uma plataforma é montada além da joia que segura o pivô 

e uma boia, e outro rubi vermelho é colocado sobre ela e 
mantido no lugar por uma mola em forma de U. Uma vez 
que esta estrutura mantém constante a distância entre a 
joia do furo e a joia da tampa, a quantidade de óleo 
lubrificante pode ser mantida em um nível 
preciso. Naturalmente, isso não significa que o relógio 
esteja livre de manutenção para sempre, mas a melhoria 
drástica na retenção de óleo que o Diafix oferece evita 
problemas que poderiam prejudicar a precisão do relógio 
ao longo do tempo. 


Este sistema foi passado para o primeiro Grand Seiko e 
passou a ter um papel crucial no movimento de quartzo 
calibre 9F. 


51 


Magic lever 


Em 1959, Seiko inventou um componente original do 
mecanismo de enrolamento de um relógio mecânico, o 
Magic Lever". Impulsionou a eficiência do mecanismo de 
enrolamento automático, usando a energia criada por cada 
oscilação, em ambas as direções, do rotor. Com a 
instalação direta no eixo do rotor, o sistema “Magic Lever” 
recém-projetado oferece uma transmissão de energia mais 
eficiente do que nunca. 


Transmission wheel 


Pull pullet A 


- Push pullet B 
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Gyro Marvel 
O primeiro automático Seiko 


Este é o primeiro relógio automático equipado com o 
sistema próprio da Seiko de “Magic Lever*. O “Magic 
Lever” é um inovador mecanismo automático que utiliza o 
simples “sistema de garra leve” de forma eficiente para 
transmitir a potência do peso oscilante em ambas as 
direções e movimentar o relógio. 
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Os “Magic Lever* ainda são usadas nos relógios 
automáticos de Seiko. Este mecanismo de baixo custo com 
excelente qualidade de enrolamento dominou 
instantaneamente o mercado mundial, iniciando a 
popularização dos relógios automáticos. 


RE < 
ss 
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A Supremacia Seiko tem inicio 


A década de 50 foi o período de inovações importantes 
para a Seiko, e as conquistas desencadearam uma série 
de avanços e projetos que abriram caminho para a década 
de ouro. A década de 60, com lançamentos de linhas 
importantes que fazem parte até hoje do portfólio da 
empresa. 


Grand Seiko que tinha como ambição produzir um relógio 
requintado com o que de melhor a seiko dispunha em 
tecnologia e acabamento, para que pudesse fazer frente 
aos sofisticados Suíços. 


King Seiko um modelo que a Daini produz como uma clara 
resposta ao Grand seiko da Suwa seikosha 


Seiko 5, oferecia modelos duráveis e resistentes com 
valores acessiveis, sendo modelos automáticos, resistentes 
a agua e com sistema antichoque, sistema de lubrificação e 
liga de metal ultra resistente. 


Seiko diver, uma linha que tinha como expectativa atender 
aos mergulhadores de fim de semana, e hoje sendo 
referência mundial neste segmento 


Cronógrafos nasceram de um sonho da empresa de 
representar o Japão nas olimpíadas de Tokyo de 1964, 
onde desenvolveram inúmeros modelos para os jogos. 


Cronógrafos de pulso, lançado em 1964 para os jogos de 
1964 e abriu as portas para o projeto do seiko cronógrafo 
automático. 


Para coroar a década de ouro temos o projeto 
6139-cronógrafo automático e o projeto 59A quartzo que 
mudaram os destinos da Seiko no mundo da relojoaria. 
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Os precursores do Grand Seiko 
Lord Marvel, 1958 


O Lord Marvel era simples e robusto, com grandes 
marcadores de horas e mãos para melhorar a 
legibilidade. Naquela época, era o carro-chefe da Seiko e 
mostrava a crescente habilidade técnica de Seiko, com 
adaptações subsequentes, incluindo o primeiro movimento 
de alta batida do Japão. 


Seibo Lord Marvel 


ESG. , 


A produção do Lord Marvel começou em 1958. Foi o 
sucessor da Marvel, feito em 1956. Uma roda de balanço 
suave criada no ano anterior foi usada no movimento, e o 
novo sistema de resistência ao choque S-1 foi 
introduzido. Este, por sua vez, foi logo substituído pela 
versão S-2. Apresentava um pino móvel e uma roda de 
balanço de 1imm. 
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Crown, 1959 


O Crown era um relógio elegante com marcadores de 
horas suaves, uma caixa com um perfil suave e orelhas 
estreitas. Este grande relógio de movimento mostrou que a 
Seiko estava inovando no design externo, bem como na 
fabricação de movimentos. 


O Crown foi equipado com o Caliber 560, um grande 
movimento que foi desenvolvido para maior precisão. A fim 
de melhorar o isocronismo, foi adotada uma grande roda de 
balanço de 12mm, e o cano principal foi aumentado para 
maior torque. O sistema de absorção de choque foi 
Diashock, e Diafix foi usado nas rodas para retenção de 
lubrificação. 
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às 


Grand Seiko 


Nasce a lenda Grand Seiko 


Com o grande sucesso dentro e fora do Japão a Seiko 
seguindo o lema de seu fundador, resolveu desafiar o 
projetista Tsuneya Nakamura e sua equipe de Suwa 
Seikosha a trabalhar neste projeto, para criar o melhor 
relógio que fossem capazes. Esta equipe era formada 
pelos mestres relojoeiros mais experiêntes, tinha como 
meta criar o que representaria o auge da excelência da 
Seiko, proporcionando precisão, legibilidade e durabilidade 
que qualquer outro relógio. Nasce assim o conceito para o 
primeiro Grand Seiko. 

Em 18 de dezembro de 1960, a Seiko aplicou todas as 
suas técnicas de precisão de peças, técnicas de montagem 
e técnicas de ajuste para a criação de um relógio na base 
da coroa, mas com uma precisão ainda maior, a Primeira 
Geração Grand Seiko nasceu. Foi apresentado o primeiro 
modelo com movimento mecânico calibre 3180 media 12 
linhas, tinha 25 joias e uma frequência de 18.000 vph. O 
primeiro Grand Seiko foi projetado para se tornar o melhor 
relógio do mundo, com mostrador limpo, ponteiros longos e 
índices aplicados. O relógio em si tinha uma caixa dourada, 
com 34,9 mm de diâmetro e 10 mm de espessura. 


A ideia de criar era simples, mas sua realização exigia que 
vários desafios fossem vencidos, pois construir um relógio 
tão preciso, durável, bonito e fácil de usar exigia que eles 
fossem além de todos os recursos que a Seiko dispunha. 
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Com um material resistente à mudança de temperatura e 
uma roda de balanço suave que cria menos atrito viscoso 
com o ar foram cruciais para aumentar a precisão. A Seiko 
decidiu não apenas fazer uma nova espiral, mas também 
fazer a liga a partir da qual foi feita. Em conjunto com o 
departamento de metalurgia de uma importante 
universidade japonesa e graças à introdução de uma nova 
geração de máquinas-ferramentas, foi criada uma nova 
espiral e uma nova roda de balanço. Adicionalmente, a 
necessidade de um sistema para absorver choques no 
balanço foi resolvida pela invenção do sistema Diashock, 
que protege o delicado eixo de equilíbrio das pressões 
extremas exercidas sobre ele pelo uso cotidiano de um 
relógio. Ter todos os componentes necessários, no entanto, 
não foi suficiente para aumentar a precisão. Uma nova 
geração de artesãos e mulheres foi treinada para fazer o 
micro ajustes que asseguram a precisão de cada relógio 
individual e os mecanismos que facilitariam essa busca por 
precisão foram inventados. O Lord Marvel de 1958 tinha 
um movimento que apresentava um pino móvel facilmente 
ajustável, mas tinha uma roda de balanço de pequeno 
diâmetro. Em busca de maior precisão, a roda de balanço 
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foi ampliada e o isocronismo melhorou no Crown de 1959, 
mas o pino permaneceu fixo. Logo depois, um calibre de 
nova geração, o 3180, com uma roda de balanço de 12mm 
e pino móvel, foi desenvolvido e foi esse o calibre que foi 
usado no primeiro relógio Grand Seiko em 1960, este 
calibre tinha uma precisão de +12 a -3 segundos por dia e 
oferecia energia para 45 horas. Sem contar que foi o 
primeiro relógio japonês a estar em conformidade com o 
padrão de excelência dos Boreaux Officiels de Contrôle de 
la Maeche des Montres. Ganhando status de cronógrafo. 


O Grand Seiko foi, portanto, a culminação de muitos anos 
de desenvolvimento e foi criado com base nas tecnologias 
da Seiko, desenvolvidas por seus próprios 
relojoeiros. Somente usando componentes feitos em sua 
fábrica e com a montagem e regulagem de cada relógio 
sendo manuseado por seus experientes relojoeiros, e deste 
modo criaram um relógio de precisão e uma lenda nasceu 
de fato. 


Criou-se um atrito entre as subsidiárias para determinar, 
quem seria atribuído a construção do First Grand Seiko, 
visto que utilizavam os avanços tecnológicos de ambas as 
unidades, e mais uma vez a subsidiária de Suwa ganhou 
os créditos. 
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1960 "First Grand Seiko" 


Em 1960, quando os relógios suíços eram sinônimo de relógios de 
luxo, a Grand Seiko baseava-se no desejo de “criar os melhores 
relógios domésticos que desafiam o mundo”, combinando o melhor 
da tecnologia relojoeira cultivada até então. 


O "First Grand Seiko", que se baseia na "Crown" e foi aprimorado 
em precisão, foi lançado como o primeiro modelo produzido 
internamente em conformidade com o padrão de inspeção de 
excelente qualidade do cronômetro suíço. O preço de venda era de 
25.000 ienes. Como o salário inicial dos funcionários públicos 
nacionais seniores naquela época era de 12.000 ienes, pode-se 
dizer que era um item de luxo excepcional. 


Esses modelos eram em plaquet, metal cobertas com ouro 14k, 
onde a cobertura era estimada em 80 miícron, ou 10 vezes o 
revestimento tradicional. Em pouco mais de 3 anos estima-se que a 
produção deste modelo tenha chegado a 36.000 unidades, com 
pequenas variantes no mostrador. 
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A versão platina do "First Grand Seiko" 


O First Grand Seiko que o mundo conhece hoje tinha uma 
caixa banhada a ouro. Menos bem lembrada é a versão 
platina que a acompanhou. Com um preço desafiador de 
140.000 ienes, que foi mais de cinco vezes maior do que a 
coleção principal da Seiko que se seguiu, ele encontrou 
grande aceitação de imediato e demonstrou que o 
comprador de relógios japonês já tinha grande fé no que a 
equipe havia planejado alcançar. A alta reputação do Grand 
Seiko começou a se espalhar. 
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Grand Seiko Self-dater, 1964 


O Grand Seiko de 1960 foi um grande sucesso, mas a 
equipe de design estava determinada a escalar novas 
alturas em busca de seu objetivo de criar o relógio 
"ideal". Apenas quatro anos após a criação do primeiro 
Grand Seiko, o Grand Seiko Self-Dater foi introduzido. A 
ênfase estava na praticidade. Ele tinha uma função de 
calendário e melhorou a resistência à água até 50 metros, 
e foi projetado para ser tão prático no escritório quanto era 
bonito à noite. 


eorero 
[520) 


Chronometér 
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King Seiko 


King Seiko foi produzido em 1963 pela Daini Seikosha Co., 
como uma resposta ao lançamento do Grand Seiko 1960 
pela Suwa Seikosha Co. A rivalidade interna entre as duas 
subsidiárias integrais levou à corrida para se tornar o marca 
carro-chefe da empresa. A perfeição de exatidão e precisão 
era sua força motriz comum para a glória, por isso era 
inevitável que ambas as marcas (GS e KS) culminassem 
suas realizações criando um relógio Hi-Beat. 


Com um calibre de 25 joias, o primeiro King Seiko não foi 
uma unanimidade, pois a faltava um calibre mais 
conceituado, de classificação cronômetro, o que dava a 
impressão de que era um modelo menor do GS 
original. Talvez a pressão por construir algo que realmente 
pudesse superar o GS tenha ocorrido uma precipitação por 
parte da Daini. 
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King Seiko KSK 
45-7000 


Em 1965 finalmente a Daini apresenta o King Seiko KSK, 
um relógio que fazia jus ao nome que ostentava, 
alimentado por um calibre de 25 jóias Hi-beat de 36000 
BPH e gerava uma precisão de -6 a +9 segundos/dia, 
sendo classificada como o padrão classe A, e com um novo 
design mais contemporâneo. Uma obra prima seguindo os 
conceitos “Grammar of Design” inserido anos antes por 
Taro Murara. As suas superfícies planas e os seus cantos 
multifacetados captavam a luz de qualquer ângulo e 
conferiam ao relógio um brilho novo marcante. Com a sua 
resistência à água e função de paragem do ponteiro de 
segundos para um ajuste mais preciso da hora (“hacking 
seconds hand"), oferecia um carácter prático elevado que, 
em conjunto com o seu design característico. 
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Grand Seiko44GS 


O primeiro GS desenvolvido pela Daini, o 44GS, lançado 
em 1967, possuía o mais alto nível de precisão de 
qualquer relógio de 5 tempos de corda manual do 
mundo. Em poucos anos, o Grand Seiko fez avanços 
extraordinários em direção ao seu objetivo. O design do 
44GS incluiu muitos aspectos que foram transmitidos aos 
relógios Grand Seiko de hoje. 


44GS estabeleceu o visual que Grand Seiko continuou até 
hoje. Era uma ideia complexa de design, com regras sobre 
proporção, acabamento, ângulos e todos os outros 
aspectos do design. De fato, havia três princípios básicos e 
nada menos que nove elementos necessários para 
alcançá-los. Nenhum outro relógio teve tanta influência 
sobre o personagem de Grand Seiko e todos os modelos 
subsequentes do Grand Seiko compartilharam o mesmo 
brilho e charme únicos que o 44GS, porque todos 
expressaram o estilo Grand Seiko. 


66 


A filosofia de design Grand Seiko 


Os três princípios básicos definidoras de seu design usam 
a maneira como a luz toca no relógio de diferentes 
maneiras, em diferentes momentos do dia e em diferentes 
ângulos. 


Primeiro, as superfícies 
planas são realmente 
planas e as curvas da caixa 
são perfeitamente 
bidimensionais. 


Segundo, os ponteiros e os 
marcadores de horas têm 
superfícies largas e planas 
e bordas altamente polidas 
que captam e refletem até 
mesmo o menor raio de 
luz. 


Terceiro, as superfícies 
espelhadas sem distorção 
fornecem reflexos 
perfeitos. 


É como se a alta precisão do Grand Seiko fosse expressa 
por cada brilho de qualidade. 
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Grand Seiko 62GS 


Com a escalada dos modelos automáticos, a tecnologia de 
enrolamento realizado pelo sistema Magic lever, já se 
mostrava mais confiável, e foi incorporada a linha de luxo 
Grand Seiko no modelo 62GsS. 


Ele trazia o calibre 6246A e pela primeira vez o GS 
colocava a coroa na posição 4 horas, deixando-a mais 
alinhada e rente a caixa, visto que não haveria a 
necessidade do enrolamento manual. 


As especificações deste modelo feito em aço inoxidável e 
com 36 mm de diâmetro, espessura de 12 mm e contava 
com calendário duplo. 
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Grand Seiko 61GS Hi-beat 


Seguindo o mesmo conceito de inovação, colocando a 
disposição do público, modelos cada vez mais dutaveis e 
precisos, nasce o primeiro modelo Hi-beat da linha GS. 


Seguindo os padrões da época, com uma largura de 37 
mm, um comprimento de 42mm e 12,5 mm de espessura. 
Possuí um calendário simples e um calibre com 25 joias, O 
6145 com 36.000 bph. 
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A Gramática do Designer 
Taro Tanaka 


“Grammar of Design” 


Taro Tanaka, talvez possa ser um desconhecido para 
muitos amantes de relógios, mas podemos afirmar que foi 
um dos mais importantes e brilhantes designers da Seiko. 
A maioria das inovações e de designers, acabam sendo 
creditados a marca corporativa, e de certa forma é um 
argumento justo, mas não podemos ignorar as 
contribuições do Sr. Tanaka ao design de modelos 
memoráveis nas linhas King Seiko e Grand Seiko. 


Sua passagem pela Seiko começa quando fora recrutado 
em 1959, recém-formado em design, sendo o primeiro 
designer treinado contratado pela marca. Até então o time 
de designers era responsável apenas pelo dial (mostrador) 
do relógio, e a visão que Tanaka trazia era mais ampla, e 
englobava todos os aspectos da produção. 


A meta de Tanaka era ofuscar os concorrentes suíços, 
figurativamente e literalmente, fazendo os modelos Seiko 
destacarem na vitrine. Para tanto, inspirado na arte de 
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lapidar pedras, em 1962 criou uma filosofia de design de 
relógios de intitulou “Grammar of Design” (Gramática do 
design) que resumia em 4 princípios básicos: 


1. Todas as superfícies e ângulos da caixa, mostrador, 
ponteiros e índices tinham que ser planos e 
geometricamente perfeitos para refletir melhor a luz. 

2. Os aros (bezel) deveriam ser curvas facetadas 
bidimensionais simples. 

3. Nenhuma distorção visual deveria ser tolerada de 
qualquer ângulo, e todas as caixas e mostradores 
deveriam ter acabamento espelhado. 

4. Todos os modelos devem ser únicos, sem mais 
designs de caixas redondas genéricas 


Com essa agenda Tanaka não só revolucionou, mas 
também fez com que a Seiko desenvolvesse controles de 
fabricação mais rigorosos, e com isso corresponder a 
qualidade imposta até então pelos Suíços. 


Apesar de seu conceito ser amplamente difundido como o 
estilo Grand Seiko, como já vimos, “Grammar of Design” foi 
desenvolvido na época como um conceito para toda a linha 
de relógios Seiko. 


Modelos icônicos como King Seiko e o Grand Seiko, 
mostram como o conceito de Taro Tanaka foi incorporado 
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pela Seiko, criando assim o que muitos conhecem como 
Seiko Style. 


Apesar de ser reconhecido por essas criações, O primeiro 
projeto que Tanaka pode impor todo o padrão Seiko style 
foi o sportsmatic five, que trazia uma proposta direcionada 
justamente ao público jovem. Neste primeiro designer, 
trabalhou para apresentar inovações, uma delas o 
calendário duplo em uma janela única, criando um aspecto 
mais clean no dial do relógio. Hoje pode ser corriqueiro, 
mas para época era algo inovador. 


Devo salientar que este trabalho fez com que o sportsmatic 
five comercializado em 1963 foi o primeiro relógio do 
mundo a receber o prêmio de “Good design Award” 


Fe 


N 
GOOD DESIG 
AWARD 


Apesar de todo o sucesso que a marca Seiko conquistara 
no mundo com seus designers inovadores na década de 
60, e com a morte de Shoji Hattori, um jovem executivo 
promissor do grupo, os diretores da empresa, decidiram 
pelo fechamento do escritório de design. 
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Sem o escritório central para fiscalizar, a Daini e a Suwa 
assumem a responsabilidade pelo design de seus projetos. 
Sem uma linha a seguir, ambas tomaram caminhos 
distintos, desenvolvendo projetos diferentes. 


Com isso vemos a Seiko perder um pouco o conceito do 
fundador de se manter à frente dos concorrentes, o que 
culminou eum uma reflexão da missão e dos rumos a 
serem tomados nos anos 90. 


Mesmo após a dissolução do escritório de designers 
central, nenhum designer foi capaz de projetar o Golden 
Tuna, e trouxeram de volta Taro Tanaka como gerente de 
projetos. Sendo o último projeto assinado por ele. 


O estilo imposto por Taro Tanaka foi um dos...ou ainda o 
grande responsável pelo avanço da Seiko da década de 
1960, e com certeza não seria o que é hoje sem ele. 
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Seiko 5 
A revolução dos automáticos 


Os modelos SEIKO 5, lançados em 1963, se mostraram 
resistentes, confiáveis e eficazes que traziam uma 
tecnologia simples que fizeram com que a Seiko se 
tornasse conhecida, atraindo os jovens ativos e ambiciosos 
da década de 1960. 


Estes relógios eram construídos para serem duráveis, 
acessíveis e de baixa manutenção. Isso foi conseguido 
com tecnologias como “Magic Lever”, molas Diaflex de alta 
durabilidade e rolamentos Diashock resistentes a 
choques. Os relógios Seiko 5 destinam-se a ser 
rapidamente legíveis onde quer que esteja. 


Outros elementos característicos dos relógios Seiko 5 são 
os braceletes de aço de alta durabilidade e as coroas 
rebaixadas às 4 horas. 


O numeral 5 representa características essenciais que os 
relógios dessa submarca devem conter: 


1. Movimento automático com a chamada “Magic Lever”; 
2. Resistência à água; 

3. Indicação de dia e data na mesma janela; 

4. Tecnologia Diashock proporcionando resistência a 
impactos, quedas; 

5. Mola principal com tecnologia Diaflex, extremamente 
resistente e durável. 


Esses cinco quesitos representavam algumas das 
melhores tecnologias disponíveis à época, o que resultou 
em grande sucesso dentro e fora do Japão desde seu 
lançamento, sendo a linha Seiko 5 apontada como grande 
responsável pelo domínio global da Seiko no mercado de 
relógios mecânicos até os dias atuais. 
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O primeiro relógio dessa linha foi o Seiko Sportsmatic 5, 
que tinha uma caixa 36,3 mm feita em aço inox, resistente 
à água, com 21 jóias. 


Seiko Sportsmatic 5 — Museu Seiko 
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Jogos Olímpicos de Tokyo 1964 


Quando os Jogos Olímpicos de Tokyo de 1964 foram 
decididos na Assembleia Geral do COI em Munique, em 
maio de 1959, foi também a época em que o Japão iniciou 
seu próximo período de desenvolvimento após a 
reconstrução do pós-guerra, e todo o Japão foi aquecido. 


A Seiko elaborou um plano para se tornar o Cronometrista 
Oficial dos jogos e iniciou os esforços de todo o grupo para 
desenvolver novos instrumentos de cronometragem. 


Naquela época, ninguém no grupo Seiko tinha 
conhecimento da medição do tempo esportivo, e não havia 


cronômetro exclusivo para esportes, que era Oo principal 
papel na cronometragem, na Seiko. Uma vez que apenas 
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um curto período de tempo foi deixado até o torneio, as três 
empresas do Grupo Seiko compartilharam os projetos de 
vários dispositivos a partir de 1961. 


Embora em 1960, estivéssemos produzindo cerca de 6.000 
cronômetros por mês, não fabricamos produtos específicos 
para esportes. Uma das principais razões para ser 
comparável a cronômetros de classe mundial, como 
Omega e Longines, é o desenvolvimento do "Mecanismo 
de Parada". Para desenvolvermos o projeto, consultamos 
associações desportivas e  desmontamos vários 
cronômetros de terceiros e como resultado de tentativas e 
erros, resolveu-se o erro mecânico que não poderia ser 
evitado no cronômetro convencional, usando a mola de 
embreagem "heart-cam". O cronômetro, concluído em 
agosto de 1962, foi aprovado pelo Comitê Técnico da IAAF 
(Federação Internacional de Associações de Atletismo), 
apresentando uma diferença de 0,1 segundo, uma precisão 
que atraiu grandes elogios. 


Em maio de 1963, o Comitê Organizador selecionou a 
Seiko como o Cronômetro Oficial para os próximos Jogos 
Olímpicos de Tóquio de 1964. 


Placar Eletrônico Olimpíadas de Tokyo 1964 
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A empresa desenvolveu 36 modelos e fabricou 1.278 
cronometradores, todos incorporando as mais recentes 
tecnologias da época. Esses dispositivos e os 1172 
funcionários bem treinados da empresa fizeram outro 
triunfo para a Seiko, aumentando ainda mais sua fama 
mundial. 


Os itens desenvolvidos para os Jogos Olímpicos, incluindo 
o cronômetro de cristal de mesa e o cronômetro de 
impressão, levaram à criação de novos negócios e 
alicerçaram o rápido crescimento do Grupo Seiko. 


Temporizador de cristal - 1964 
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Presente em grandes competições 


D IAAF 2015M 


OFFICIAL TIMER 


“SEIKO 


Em 2009 a Seiko esteve presente nos Campeonato 
Mundial de atletismo em Berlim, onde teve a honra de 
cronometrar os recordes mundiais de Usain Bolt nos 100 
metros. 


Esta foto rodou o mundo, repercutindo a marca para o 
mundo 
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Equipe Jamaicana composta por Nickel Ashmeade, Yohan 
Blake, Warren Weir e Jermaine Brown após o recorde 
mundial no 4x200m 2014 


Dalilah Muhammad Recorde mundial nos 400 barreiras nos 
Mundiais de atletismo 2019 
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O brasileiro Petrúcio Ferreira, é ouro e quebra recorde dos 
200m no Mundial de Londres 2017 


Phelps ganhou sua primeira medalha internacional em 
2001, no Mundial de Fukuoka, Japão, e quebrou seu 
próprio recorde mundial nos 200m borboleta 
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Cronógrafo Seiko Crown 


Com toda repercussão dos Jogos Olímpicos de Tokyo 
1964, a Seiko colocou no mercado seu primeiro cronógrafo 
de pulso. O Seiko Crowntinha uma caixa de aço 
inoxidável, 38,2 mm de diâmetro e 11,2 mm de espessura, 
e resistente à água até 30 metros. Ele foi alimentado pelo 
Calibre 5719 de 12 linhas, calibre de corda manual. As 
características salientes deste movimento de 6,1 mm de 
espessura incluíam um único botão para acionar as 
funções do cronógrafo, acoplamento horizontal e uma roda 
de coluna para controlar a partida, parada e funções de 
retorno a zero. O saldo foi avaliado em 5,5 hertz, ou 39.600 
VPH. Com o mecanismo do cronógrafo ligado, o 
movimento duraria 38 horas 
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Seiko Diver 


Preciso, Robusto e Resistentes 


Os relógios de mergulho da Seiko foram lançados em 1965 
e se tornaram bastantes populares entre os japoneses e 
ganharam o mundo por conta dos soldados americanos 
durante a guerra do Vietnã. 


As tropas norte-americanas conseguiram o Seiko 
6105-8000 / 8009 nos Post Exchanges (postos de troca) 
em bases no sudeste da Ásia. Os soldados os preferiam 
para enfrentar os rigores do combate, porque os fornecidos 
pelo Exército eram conhecidos por apresentar falhas no 
ambiente úmido da selva. 
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Muitos foram usados durante o combate e voltaram intactos 
ao EUA, reforçando a reputação da marca por produzir 
relógios robustos e resistentes. 


A terceira geração de relógios de mergulho da Seiko era 
vendida com uma pulseira de borracha e é hoje uma 
raridade, uma peça vintage que pode tornar-se ainda mais 
elegante com uma pulseira de couro. 
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Relógios de Mergulho 


O primeiro relógio na história especialmente concebido 
para uso em mergulho foi o Omega Marine, de 1932. 
Usava uma engenhosa caixa dupla patenteada, e vedada 
com cortiça, para impedir a infiltração de água. Outra 
inovação deste modelo foi o sistema de fecho ajustável, o 
que propiciava um maior conforto no pulso. 


Omega Marine, de 1932. 


Foi testado no lago de Genebra, nas proximidades da 
fábrica da Omega, onde suportou uma profundidade de 73 
metros, sendo considerado por muitos mergulhadores um 
grande avanço e um instrumento que propiciava mergulhos 
mais seguros. 

Cinco anos depois a Omega resolveu refazer os testes em 
laboratórios, em testes mais rigorosos, que comprovaram 
sua impermeabilidade em até uma pressão de 135 metros. 


AVANTAGES EXCLUSIFS 
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Em 1935 a Marinha Real Italiana criou uma tropa de 
assalto subaquática e para atender as condições extremas 
exigidas em usos militares, foi desenvolvido um protótipo 
pela italiana Panerai, o modelo 2533 Radiomir, em uma 
base fornecida pela Rolex e modificada para resistir as 
exigências solicitadas. 


Da década de 1940 surge então o modelo 3646 com 4/mm 
de diâmetro, com numerais e índices luminescente, com 
um calibre manual Cortbert/Rolex 618 dericado de um 
relógio de bolso. Possuia pulseiras de couro mais longas 
para que pudessem ser colocados sobre as rolpas de 
proteção. 
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O relógio de mergulho, como conhecemos, foi elaborado 
pela Blancpain que apresentou seu primeiro relógio de 
mergulho, chamado Fifty Fathoms em 1953,com 100 
metros de resistência a água (fifty fathoms significa 50 
braçadas: a medida a ser alcançada com estas braçadas é 
de cerca de 100 metros, em média). 

O relógio é resultado de um pedido do capitão Bob 
Maloubier, um agente secreto britânico durante a Segunda 
Guerra Mundial e que se tornou um líder dos corpos de 
combate de mergulho do exército da França. Ele pediu 
para que a companhia produzisse um relógio com um 
mostrador preto, grandes algarismos arábicos, com 
indicações claras e um bisel rotativo. 
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A Rolex com o icônico Submariner lançado em 1954 
popularizou o bisel com uma marcação graduada de, 
habitualmente, 15 ou 20 minutos, e é das funcionalidades 
mais úteis para os mergulhadores. É utilizada para dar uma 
noção exata do tempo disponível que há para o mergulho, 
relativamente à duração da botija de oxigénio que o 
mergulhador carrega. 


Rolex submariner 1953 


Outra característica comum é o mostrador e ponteiros 
luminescentes para facilitar a visualização rápida mesmo 
em grandes profundidades onde a luz é mais escassa. 
Uma pulseira flexível e adaptável é outro dos elementos 
importantes a ter em conta. Poderá ser em aço inoxidável, 
em borracha ou em tecido ultra resistente, como nylon 
balístico. No âmbito da resistência à água, convém ter em 
conta que um relógio de mergulho o que vale 
verdadeiramente é a resistência à pressão de água. Ainda 
que pareçam dois conceitos semelhantes, acabam por 
fazer toda a diferença. 
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Mas se falarmos em relógios históricos, o principal será 
inevitavelmente o Rolex Submariner. Criado nos anos 50, 
foi o relógio usado por James Bond nos primeiros dez 
filmes, o que popularizou em larga escala este tipo de 
equipamento. 


Sean Connery com seu Rolex Submariner 


O Omega Seamaster, pioneiro, existe ainda com coleções 
modernizadas e atraentes — e conquistou o pulso do agente 
James Bond, nos dias de hoje, destronando o Rolex o mais 
conhecido da franquia usado pelo ator Sean Connery. 


Daniel Craig com o Omega Seamaster 


Apesar da Panerai, Omega e a Rolex e demais marcas 
suíças terem começado o desenvolvimento do relógio de 
mergulho, a Seiko é hoje reconhecida mundialmente como 
referência entre os relógios de mergulho. 
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Seiko Diver 
62 MAS 150M 


É preciso dizer que o desenvolvimento do relógio de 
mergulho Seiko foi uma das estratégias que a empresa 
teve em tentar superar a Suíça em termos de qualidade e 
desempenho, e em 1965, apresenta o 150M Seiko diver, o 
primeiro relógio dedicado a mergulhadores feito no 
Japão. Como o próprio nome indica, sua caixa de aço 
inoxidável era resistente à água a 150 metros e media 38 
mm de diâmetro e 13,4 mm de espessura. O relógio tinha 
um bezel rotativo bidirecional e foi equipado com o calibre 
automático 6217 (17 joias, 18.000 vph). 


Na época, o mergulho era um passatempo relativamente 
raro, então esse era um produto muito especializado. Como 
o mergulho cresceu em popularidade, a Seiko continuou a 
refinar seus relógios de mergulho. 
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Marine Master 6215 7000 


O marine máster, foi um projeto ambicioso da Seiko de 
construir um relógio para os profissionais de mergulho, 
paraos mergulhadores que ganhavam a vida co mergulhos 
perigosos. 


Os modelos recreativos de até então, classificavam com a 
resistência de 150 metros e o 6217-7000 era capaz de 
suportar profundidades de até 300 metros, sendo 
construído em uma caixa de uma peça, reduzindo assim ao 
mínimo os possíveis pontos de entrada de agua. 


Ele foi produzido por apenas um ano, e foi substituído em 
1968, por um modelo externamente idêntico, o 6159-7001, 
com um calibre Hi-beat ou de alta frequencia (36.000 vph) 
e a mesma resistência à água de 300 metros. Se tornando 
assim um verdadeiro marco sendo considerado o primeiro 
diver hi-beat do mundo. 
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Seiko diver 6105 


Com a chegada do marine máster, a seiko renova sua linha 
de modelos de mergulho, trazendo os 6105, muito 
cultuados até hoje, pela sua participação na guerra do 
Vietnã onde eram facilmente encontrados nos PXs ou Post 
Extrange das bases americanas. 


Foram produzidos entre 1968 a 1977 e trazia entre outras 
inovações a coroa na posição 4 horas e a caixa em formato 
de almofada que seguiram cos seus sucessores como o 
turtle e o SKX, lançado com dois formatos distintos. O 6105 
8000 que lembrava muito o modelo Marine máster e o 6105 
8110 com seu design assimétrico. 


O calibre 6105 com rotor central 17 rubis e 21.600 BPH, se 
mostrou muito confiável frente as provações nos campos 
de batalha Vietnamitas. Frente aos modelos fornecidos 
pelo exército americano que não suportava as condições 
severas de umidade, os modelos seiko se mostraram muito 
eficiente. 


Ãos poucos a seiko se tornou a melhor opção, tanto em 
resistência como em custo, pois custavam na época pouco 
menos que 100 dolares (aproximadamente 650 dolares 
hoje). 
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Apocalypse Now — Cap Willard 6105 


Não tem como deixar de lado o modelo que colocou a 
SEIKO como referência nos modelos Diver, o 6105 que foi 
produzido entre 1968 a 1977, e até hoje muito cultuado 
pelos entusiastas, principalmente nos Estados Unidos. E 
como citei em outro capítulo desta série ele era comprado 
pelos soldados americanos no Vietnã, no sudeste asiático, 
pois os relógios cedidos pelo exército não resistiam ao 
ambiente selvagem e as chuvas quase constantes. Como 
isso não fosse o bastante, muitos destes foram levados 
pelos soldados, quando retornaram a sua terra natal. 


Mas acredito que com o lançamento do filme “Apocalipse 
Now” (1979) onde o protagonista Capitão Willard 
(interpretado por Martin Sheen) tem no pulso o 6105-8110, 
fez com que esse modelo ganhasse reconhecimento 
mundial. 
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Uma carta, um desafio sem fim... 


Um dia, em 1968, os engenheiros da Seiko receberam uma 
carta de um mergulhador profissional da Prefeitura de 
Hiroshima. A carta chocou os engenheiros da Seiko com 
sua descrição de uso das tensões vividas por 
mergulhadores profissionais de saturação que chegavam a 
profundidades de 350 metros. 


A Seiko assumiu o desafio de ajudar esses mergulhadores 
e colocou o engenheiro Ikuo Tokunaga que após sete anos 
de pesquisas e mais de 20 inovações patenteadas, foi 
criado o Seiko Professional  Diver's  600m, 
carinhosamente conhecido como Seiko TUNA (atum), 
o primeiro relógio de mergulho do mundo com caixa de 
titânio. Enquanto as demais empresas desenvolviam 
modelos com válvulas para que o hélio escoasse e não 
prejudicasse o relógio, a Seiko desenvolveu uma junta 
impermeável ao gás, reduzindo a entrada em proporções 
infimas, legível em grandes profundidades. Estabeleceu um 
novo padrão para relógios de mergulho. 
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O projeto foi tão ambicioso que a construção do modelo era 
baseada em sua utilização profissional, ajustando de 
maneira que facilitasse a leitura e a impermeabilidade do 
relógio. 


“Para relógios de mergulho de saturação, o hélio é um problema 
constante. O gás penetra no vidro e, em alguns casos, a diferença 
na pressão do ar externa e interna faz com que a tampa de vidro 
se quebre. Enquanto outras empresas se concentram em 
métodos para liberar hélio com uma válvula de escape, a Seiko 
deu uma guinada diferente e desenvolveu uma caixa de vidro que 
é praticamente impermeável ao gás hélio. Esta é a criação do 
Seiko's Diver's Professional 600M. Em 1983, a JAMSTEC conduziu 
um teste de impermeabilidade submergindo vários relógios de 
mergulho em um mergulho de saturação de 300M. O Diver's 
Professional 600M da Seiko provou ser até dez vezes mais 
impermeável ao gás Hélio em comparação com outras 
empresas. O verdadeiro relógio do mergulhador continua a 
provar seu valor.” 


https://www.seikowatches.com/global-en/products/prospex/spe 
cial/historyofdiverswatches/ 
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sá LABO 2000 


Em maio de 1983, dois 600ms do Mergulhador Profissional 
foram montados no Shinkai 2000, um submersível de 
pesquisa usado pela JAMSTEC (Agência Japonesa para 
Ciência e Tecnologia da Terra Marinha). O relógio foi 
originalmente planejado para uso em até 600 metros, mas 
o relógio resistiu à pressão da água a uma profundidade de 
1062 metros. A legibilidade, a precisão e o exterior do 
relógio permaneceram ilesos, continuando a fortalecer sua 
credibilidade. 
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Desde então, a Seiko continuou a melhorar suas linhas de 
relógios de mergulho para atender a todos os tipos de 
necessidades. Dos mergulhadores recreativos básicos, a 
Seiko incorporou em sua linha de relógios de mergulho os 
computadores de mergulho e as tecnologias de quartzo. Há 
muitas opções para escolher. O fator comum é a qualidade 
e as capacidades dos relógios. Juntamente com o uso 
eficiente da tecnologia de fabricação com instalações 
modernas, a Seiko conseguiu produzir relógios com 
consistência em níveis de preço que muitos de seus 
concorrentes não conseguem igualar. 


Assim, com mais de 50 anos de inovação, criando relógios 
profissionalmente orientados... ou seja meio século de 
know-how que foi infundido em vários modelos da marca, 
como no relógio o Seiko Prospex Marinemaster 1000m 
Diver SBDX014 também conhecido como “Tuna 
Imperador”. 


Seiko Prospex Marinemaster 1000m Diver SBDX014 
TUNA Imperador 
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A fim de colocar a prova o Tuna Marine máster, participou 
de experiência, em 2014, com uma expedição de um 
submarino não tripulado da JAMSTEC “Kaikou 7000” ao 
fundo do mar, o modelo quartzo resistiu até a profundidade 
de 3.284 metros e o mecânico suportou aos incríveis 4.299 
metros. Coroando desta forma a confiabilidade dos 
modelos de mergulho SEIKO. 


Marinemaster Professional 1000m 
Deep Sea Performance Test 


O relógio foi testado exaustivamente por 16 horas e 40 
minutos ao longo de 3 dias em profundidades de até 1.398 
metros, passando no teste com louvor. 
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A reputação da Seiko no campo de relógios de mergulho é 
quase insuperavel. Embora não sejam os criadores do 
primeiro relógio de mergulho, a contribuição da Seiko para 
melhorar o conceito de um instrumento de cronometragem 
para mergulhadores é imensa. Muitos recursos que agora 
são a norma para relógios de mergulho foram criados sob a 
influência de engenheiros japoneses —- a Seiko até 
influenciou a criação da norma ISO 6425 para relógios 
de mergulho. 


A norma ISO 6425 define relógios como: Um relógio 
concebido para resistir a mergulhos em água a 
profundidades de pelo menos 100 m e que possuam um 
sistema para controlar o tempo. Os relógios de mergulho 
são testados em água estática ou calma sob 125% da 
pressão nominal (água), portanto, um relógio com uma 
classificação de 200 metros será resistente à água se 
estiver estacionário e abaixo de 250 metros de água 
estática. O teste ISO 6425 da resistência à água ou à 
estanqueidade e resistência à sobre pressão da água, 
como é oficialmente definido, é fundamentalmente diferente 
dos relógios que não são de mergulho, pois cada relógio 
tem que ser testado. Testar os relógios de mergulho para 
conformidade com a norma ISO 6425 é voluntário e 
envolve custos, por isso nem todos os fabricantes 
apresentam os seus relógios para certificação de acordo 
com esta norma. 
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Seiko e a PADI (Professional Association of 
Diving Instructors) 


PADI é a organização de formação de mergulhadores mais 
importante do mundo. Com mais de 6.300 “PADI Dive 
Centers and Resorts”, e mais de 136.000 profissionais, 
emitiram já mais de 24 milhões de certificados no mundo 
inteiro. É possível encontrar cursos e serviços de mergulho 
PADI praticamente em toda a parte do mundo. 


Seiko é um parceiro oficial da PADI. Concordamos e apoiamos as 
atividades da Fundação Project AWARE estabelecida pela PAD. 
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Para que serve a válvula de gás Hélio no relógio? 


Primeiro vou tentar explicar de forma fácil essa utilização. 
Através da respiração colocamos oxigênio em nosso 
organismo, porém quanto maior for a pressão o corpo 
acaba diluindo oxigênio além do necessário, o que pode 
levar a morte. Quando mergulham em altas profundidades 
além de um tratamento de saturação (compressão e 
descompressão) em uma câmara Hiperbárica, antes e 
depois do mergulho, 


O profissional leva consigo um tanque com uma mistura 
feita de gás oxigênio diluído em gás Hélio para minimizar 
os efeitos da pressão e ajudar na circulação do oxigênio 
pelo corpo. 


O Hélio por ser mais fino que o oxigênio, ele entra dentro 
da caixa do relógio, mesmo vedado, aumentando a pressão 
interna e fazendo que o vidro caísse. E a válvula serve 
justamente nesse processo de compressão e 
descompressão para aliviar a carga de gás hélio dentro do 
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relógio. Podendo ser manual utilizando de uma coroa ou 
botão específico ou automático quando o sistema aciona 
automaticamente. 


Valvula de Hélio (He) no Poseidon Orient 


Lembrando que a SEIKO, talvez seja a Única no mundo 
que não utiliza a válvula, pois seus relógios são tão 
impermeáveis que até mesmo o Hélio não é capaz de 
entrar 


Se você não é praticante de mergulhos profundos, 
provavelmente nunca usará este recurso. 
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Seiko Turtle 6309 


Depois do grande sucesso do lançamento do Tuna em 
1975 trazendo uma série de inovações, a seiko colocou 
seus engenheiros para criar o sucessor para o 6105, 
reformulando o relógio para os novos padrões, mas como 
substituir uma lenda? 


Seguindo o conceito do fundador “sempre um passo à 
frente”, lançaram em 1976 o 6309 e até hoje conhecido 
carinhosamente como “diver turtle". Com um tamanho de 
45 mm, classificado com a profundidade de 150 metros 
além do design mais confortável que veste o pulso, um 
mostrador limpo, com um calendário duplo, marcadores 
lume circulares e um bezel de 60 cliques. 


O modelo 6306-7000/1 fora feito para o mercado japonês e 
sua roda de calendário era equipada com os idiomas inglês 
e japonês (kanji) que é muito apreciado pelos fãs de 
relógios e equipado com o calibre 6306A Este modelo foi 
produzido até 1988. 
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filme Abyss , de James Cameron, 1989, Ed Harris usa um Seiko Diver 6309 


Seu modelo atemporal cativou muitos usuários que 
buscavam por relógios duráveis e confiáveis, se tornando 
um “cult classic”, um símbolo da cultura pop, o turtle mais 
famoso aparece no filme de 1989 de James Cameron, The 
Abyss, com um 6309 aparecendo no pulso do ator Ed 
Harris em um filme devidamente ambientado sob a 
água. Mas a turtle também é versátil no reino cultural - na 
verdade, Mick Jagger também é conhecido por usar uma. 
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Foi muito comemorado pelos fãs da marca o relançamento 
em 2016 do diver turtle, uma versão moderna e seguindo 
as novas normas e especificações. De início 4 versões na 
linha prospex com resistência para 200 metros com o 
calibre 4R36. 


Modern Seiko Turtles 


saP77S SRPITI/SBOVOIS  SAPTIS/SRPASS on bracelet 
Black Pepsi 


—s | 
SAPAIS SAPAZI/S8DY0OL7 sRPsoL 
Zimbe, Thailand LE of 1295 PADI, SE Green, LE of 3500 


SRPDII/SSDYOZ7 SRPOZI/SHOVOI 


SAPO4S saPDSO SRPDSS 
Save The Ocean Black, SE Great Wiúte Shark, SE Ses Grape, LE of 1800 Auvtralia, LE 01 1000 Taiwan 6515, LE 01 500 


== A 


SRPEO7/SHDTOS7 SRPLON/SBDYOAS SRPÉOS/SODVOS1 SRPLII/SBDVOSI 
Great White Shark 11, SE Mack Waflle Green Waffle Manta Ray 
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Diver Quartzo Golden Tuna 


Na década de 1970, a tecnologia quartzo predominava 
frente aos modelos automáticos que aos poucos foram 
sendo negligenciados pela Seiko. 


Com o sucesso do Seiko Professional Diver's 600m, de 
1975 e os esforços concentrados nos modelos quartzo, 
obviamente teria o modelo relançado e em 1978, temos o 
Tuna quartzo 7549 com bateria, e resistência de 600M, 
tornando-o o primeiro diver profissional de quartzo do 
mundo. Ainda mais distintamente, o relógio ostentava 
nitreto de ouro e titânio como revestimento em sua caixa 
principal, moldura e coroa e ficou conhecido como “TUNA 
Dourado”. Esse modelo considerado inovador na época foi 
lançado, e o valor dele era o dobro do 6159 que era 
automático. Uma verdadeira revolução para a época. 


BANADÃVFDI—AEETEDTW DM. 


7 


7 


DIVER'S S00m 


| 
= 
— 
- 
A 
W 
º 


106 


O 7549-7009 que foi parar no pulso de James Bond, que 
era interpretado por Roger Moore no filme “007 - Somente 
para Seus Olhos”(“For Your Eyes Only” de 1981) 


ue a 
Tile Song Performed by SHEENA EASTON 
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Seiko Arnie H558 


Desde o advento da revolução do quartzo, e as inovações 
nos relógios LCD, chegaram os primeiros modelos análogo 
digital. Os modelos diver ganharam sua versão com o H558 
que cativou o público de chegou as telas de cinema do 
mundo todo no pulso de Arnold Schwarzenegger. 


O ator apareceu em cinco filmes do ator durante a década 
de 1980. O modelo possui caixa de aço inoxidável e uma 
capa de PU. Foi o primeiro relógio de mergulho a combinar 
um cronômetro digital e um alarme com um mostrador 
analógico. Não importa se você deseja salvar a 
humanidade ou simplesmente usá-lo no dia a dia, o modelo 
era prático e fácil de combinar com qualquer estilo. 


Carinhosamente conhecido por “Seiko Amie” pelos 
colecionadores, como ator é conhecido pelos fãs 
americanos, participou de vários filmes como Comando 
para Matar (Commando 1985), Jogo Bruto (Raw Deal 
1986), O Predador (Predator 1987) e O Sobrevivente (The 
Running Man 1987). 
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Seiko Monster 


“O nascimento do relógio conhecido como Monster começou com uma 
tentativa de reconstruir nossa compreensão do que deveria ser um 
relógio de mergulho. O objetivo não era criar um relógio incomum desde 
o início, mas criar um relógio que fosse fácil de usar para os 
mergulhadores, o que inevitavelmente levou a um design arrojado.” 


Hitoshi Ando, projetou o relógio Monster da primeira geração 


SKX779K SKX781K 


A história do seiko monster tem início no ano 2000 com o 
lançamento do modelo laranja SKX781 e o preto SKX779, que 
originalmente pertencia a linha seiko 5 sports, com um calibre 
75826, com uma resistência de 200 metros e um Ilúmen confiável. 


Usando a blindagem do seiko tuna mas com um bezel mais 
robusto, que dava um ar de monstruosidade apesar tamanho de 
42 mm (para a época os modelos tradicionais tinha 38 mm), 
aparentava um tamanho gigantesco. 


Os marcadores ganharam desenhos triangulares na posição 12 
horas aparentando presas monstruosas de um vampiro, que 
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ressaltavam em contraste a cor do mostrador laranja e o lúmen 
aparente. 


Sua resistência a choques devido a toda estrutura robusta 
também contribuiu para dar jus ao nome de monstro, evitando 
quebras, mesmo em choques mais violentos. 


Por conta destes atributos logo o modelo ganhou uma série de 
fãs que amaram o relógio, e criando um certo impacto em fóruns 
de discussão, e também dentro da comunidade de amantes e 
colecionadores de relógios. 


Podemos resumir que foi a combinação perfeita do design 
robusto, ousado e a resistência acima da média que fazem jus ao 
apelido de MONSTRO. 


Hitoshi ANDO (à direita) projetou a primeira geração monster 

Ando ingressou na Seiko em 1992. Depois de trabalhar em projetos de relógios para os mercados 
japonês e internacional, ele também supervisionou o design de dispositivos e produtos em outros campos 
e negócios relacionados. Atualmente é o diretor de desenvolvimento de design. 

Gaku KOMATSU (à esquerda) projetou a quarta geração Monster 

Komatsu juntou-se à Seiko em 2016. Ele esteve envolvido em uma ampla gama de designs de relógios, 
incluindo marcas Seiko, ALBA e marcas licenciadas, e agora é responsável principalmente pela 
PROSPEX. 


https://www.seiko-design.com/en/stories-en/monster-en 
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Segundo Ando, a busca pela harmonia entre a caixa e o bezel, 
fazendo com que as ranhuras encontrassem de maneira perfeita, 
e por serem peças separadas foi algo desafiador, 


“Não é tarefa fácil tornar um relógio tão encantador.” 


“Essa sensação de robustez também é um ponto importante que 
sentimos que deveria ser herdado da primeira geração, então decidimos 
mantê-lo e torná-lo mais moderno, visando um design sofisticado” 


Gaku Komatsu, projetou o Monster de quarta geração 


Para aprimorar o modelo monster, Komatsu teve que buscar as 
principais características do modelo, a funcionalidade e robustez. 
As ranhuras laterais ganharam formatos mais suaves e o bezel um 
revestimento IP black que facilitam ainda mais a leitura dos 
números. 
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First generation model Fourth generation model 
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Primeira geração 2000 (7526) 


SKXTT9 SKXTT9K3 


SKX781K3 


Segunda geração 2012(4R36) 


SRP307 SRP309 SRP311 SRP313 SRP315 


Terceira geração 2014 (6R15) 


SBDC023 SBDC025 


Quarta geração 2019 - 


SBDY033 SBDY035 SBDY045 SBDY057 
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Seiko Samurai 


“Exalando uma aura digna como um samurai firme em suas 


crenças de Bushido. A forma geral, como algo cortado com uma 


espada, tem uma ponta de corte incomum para um relógio de 
mergulhador e uma nitidez bem equilibrada.” 


By SEIKO 


A linha samurai foi criada em 2004 com um estilo que 
ressalta linhas retas e quinas vivas, contrastando com os 
relógios da linha monster que possuía formas 
arredondadas, mas mantinha os mesmos atributos de 
robustez e resistência. 


Uma das principais características deste design é o 
equilíbrio perfeito, uma característica básica de um 
guerreiro, unindo o calibre automático com linhas 
modernas, unindo a tradição e o contemporâneo, unindo 
retas e curvas. Talvez isso resume o sucesso do relógio. 
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Existem algumas teorias para o apelido samurai, que 
veremos a seguir. 


O design da caixa com suas linhas retas e quinas 
vivas, lembram o corte de uma espada samurai 


A silhueta do relógio visto de lado lembra um pouco 
o capacete de uma armadura samurai 


Os primeiros modelos tinha o ponteiro de minutos 
reto que lembravam uma katana (espada samurai) 


Talvez o design como um todo refletisse um caráter único, 
mostrando toda precisão que nascem de suas linhas, 
deixando fluir o espírito guerreiro de um samurai. Não 
saberemos nunca o que realmente levou a esse apelido, 
mas com certeza resume muito bem o relógio, SAMURAI 
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Os primeiros modelos faziam parte da linha Scuba que 
tinha uma resistência para 200 metros, com uma largura de 
caixa de 42 mm, vidro hardlex e a coroa na posição 3 
horas. Mas diferente dos SKX e monster que possuíam o 
calibre 7526 eles vinham equipados com o 7525 que a 
complicação de calendário simples, detalhe que 
acompanha o modelo até os dias de hoje. 


A primeira geração dos samurais foram produzidos entre 
2004 até 2008, e tiveram três categorias diferentes, uma 
JDM em titanium para o mercado japonês, uma em aço 
para o mercado internacional e mais uma com edições 
limitadas. 
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A primeira Geração 


Samurai Titânio Preto 


Ref: SBDAO01 (7S25-00DO) Calibre: 7S25 Ano: 2004 
Caixa em titânio 42mm, cristal Hardlex, coroa rosqueada, 21 
rubis, 41 horas de reserva de marcha, 21.600 bph. 


Samurai Titânio Azul 


Ref: SBDAOO3 (7S25-00D0) Calibre: 7S25 Ano: 2004 
Caixa em titânio 42mm, cristal Hardlex, coroa rosqueada, 21 
rubis, 41 horas de reserva de marcha, 21.600 bph. 
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Samurai Titânio Laranja 


Ref: SBDAOOS (7S25-00D0) Calibre: 7S25 Ano: 2004 
Caixa em titânio 42mm, cristal Hardlex, coroa rosqueada, 21 
rubis, 41 horas de reserva de marcha, 21.600 bph. 


Samurai em Aço preto 


Ref.: SNMO11 (7S35-00BO) Calibre: 7535 
Caixa em aço inox 42mm, cristal Hardlex, coroa rosqueada, 23 
rubis, 41 horas de reserva de marcha, 21.600 bph. 
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Samurai Ninja preto 


Ref: SNMO15 (7S35-00D0) Calibre: 7535 
Caixa em aço inox 42mm, cristal Hardlex, coroa rosqueada, 23 
rubis, 41 horas de reserva de marcha, 21.600 bph. 


Prospex Samurai 


A segunda geração 


A globalização das linhas SEIKO e o sucesso da linha 
prospex turtle, iniciou a produção da segunda geração em 
2017, mantendo suas linhas retas e modernas, mas com 
um upgrade em seu calibre, agora 4R35, mantendo o 
calendário simples. 


O relançamento contou com o modelo SRPB09 com um 
mostrador azul metálico e o bezel com duas tonalidades de 
azul, sendo batizado de Blue Lagoon. 
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Corrida pelo cronógrafo automático 
Projeto 6139 


Na década de 1960 os modelos cronógrafo eram todos 
mecânicos manuais (enrolamento de corda manual) e 
desencadeia no ano de 1969, que foi um marco importante 
para a indústria relojoeira, conhecido como “O ano da 
grande corrida do cronógrafo automático”. Dois grupos de 
marcas suíças e uma notável japonesa disputaram para se 
tornar o primeiro fabricante a produzir e comercializar um 
relógio cronógrafo de pulso com corda automática. Dentre 
os concorrentes a Zenith que acabara de adquirir 
a Matel da Universal Geneve, e a Movado, e por outro lado 
um consórcio de marcas formado pelas 
empresas Breitling, Buren-Hamilton, Dubois 

Dépraz e Heur-Leonidas. 


Dia 3 de março de 1969, o grupo liderado pela Breittling 
apresenta simultaneamente em Genebra, Nova lorque, 
Tókio, Hong-Kong e Beirute o protótipo do Calibre 11, 
também conhecido como Chronomatic que tem como 
característica peculiar os botões nas posições 2 e 4 horas e 
a coroa no lado contrário na posição 9 horas e também não 
existia o ponteiro de segundos, apesar de desenvolvido em 
um consorcio, cara empresa criou e lançou seu próprio 
modelo. Havia uma falha no projeto que por conta de 
falhas no micro rotor que não gerava carga suficiente e a 
mola principal muito fraca, fazia com que o relógios 
parasse facilmente. 


A Zenith/Movado apresentaram, em setembro de 1969, o 
seu projeto, o famoso movimento El Primero que possuía 
um rotor central utilizando do sistema por roda de coluna. 
Ao contrário do seu concorrente, o calibre foi um sucesso, 
e posteriormente adotado por outras marcas. 
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Distante desta corrida, a seiko já revendia modelos 
cronógrafos automáticos no mercado japonês (em maio de 
1969, para ser preciso) foi o 5 Sports Speed Timer da 
Seiko, era o Calibre 6139, patenteado aquele ano. Possuía 
21 rubis, 27,1mm de diâmetro, indicador do dia do mês e 
dia da semana, e acumulador de 30 minutos. 


Os resultados desta competição produziram uma série de 
relógios que até hoje são considerados ícones da 
relojoaria. 


Zenith El Primero Seiko 6139 


122 


Seiko 5 Sports Speed Timer 


A Seiko sabia que as empresas suíças estavam 
trabalhando febrilmente na década de 1960 para 
desenvolver um cronógrafo automático e pelo fato de ter 
desenvolvido diversos modelos de cronógrafos para as 
olimpíadas de 1964, e construído um mecanismo 
automático confiável, o 6119 do SEIKO 5, ela tinha nas 
mão a tecnologia e diversas possibilidades para 
desenvolver o cronógrafo automático, a Seiko começou a 
trabalhar nos calibres cronógrafos automáticos 6139 e 
6138 em 1967, e levou apenas dois anos para desenvolver 
calibre 6139. 


Os primeiros modelos datam de janeiro de 1969 e foram 
oficialmente comercializados no mercado japonês em maio, 
muito antes dos seus concorrentes Suíços que traziam 
apenas protótipos e projetos 


O primeiro cronógrafo automático do mundo equipado com 
uma embreagem vertical e uma roda de coluna, o 5 Sports 
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Speed Timer tinha um contador de 30 minutos, 
um taquímetro painel de escala, e um display de data de 
dia com um sistema bilíngue inovador: os usuários 
poderiam configurá-lo para ler em inglês ou japonês. O 
movimento, calibre 6139, notavelmente pequeno, tinha um 
diâmetro de 27,4 mm e uma altura de 6,5 mm. Sua mola 
principal era um rotor montado na esfera, que funcionava 
em conjunto com a inovadora alavanca mágica da Seiko 
(ainda em uso atualmente), um sistema de corda que pode 
usar a energia cinética do rotor, independentemente do 
caminho que o rotor gire. Depois de ficar completamente 
enrolado, o relógio funcionou por 36 horas com o 
cronógrafo ligado, bateu em uma alta frequência de 21.600 
VPH e a caixa de aço inoxidável de 30 mm foi resistente à 
água até 70 metros. 


124 


Seiko Bullhead 6138 


O modelos seiko Bull head (cabeça de boi) ou popularmente 
conhecido como chifrudinho, foi lançado em 1974 pela seiko 
seguindo o design do mostrador do relógio Heuer Monaco usado 
por Steve McQueen no filme “AS 24 HORAS DE LE MANS” de 
1971. 


Fabricado apenas em duas cores e com uma variante: - Castanho 
com o ponteiro do cronógrafo em dourado (“Standard 
Chronograph” para o resto do mundo) - Castanho com o ponteiro 
do cronógrafo em vermelho (“SpeedTimer” criado para o 
mercado japonês) - Preto com ponteiro de cronógrafo dourado 
(“Cronógrafo Padrão” para o resto do mundo). O maquinário que 
utilizam é de corda automática Seiko e o “6138-0049” ou 
“6138-0040” é extremamente preciso. 


É conhecido pelo apelido de “Bull head” devido à disposição dos 
botões as 11 e 1 hora. Esta posição não é um capricho, mas é 
explicada pelo fato de que esta disposição torna mais fácil para 
os motoristas acionarem o cronógrafo sem a necessidade de tirar 
as mãos do volante. 


A caixa é assimétrica, é mais alta na região das coroas do que na 
parte inferior, para facilitar a leitura dos dados durante a 
condução. A posição correta do relógio não é como nos relógios 
normais, está na parte superior do pulso para cumprir o 
propósito de fornecer a informação de velocidade oferecida pelo 
taquímetro em sua luneta. Este modelo vem com amis por sua 
aparência conhecida como “espinha de peixe”. 
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SEIKO POGUE 
O primeiro cronógrafo automático no espaço 


Além de ser o primeiro cronógrafo automático a atingir 
produção em série, o “Seiko 6139” também foi o primeiro 
cronógrafo automático no espaço. Esta honra 
costumava ser concedida ao “Sinn 140” usado por um 
astronauta alemão chamado Reinhard Furrer durante a 
missão Spacelab D1 em 1985. Foi somente em 2007 que 
se estabeleceu que o Coronel Pogue usava um 6139-6002 
durante a missão NASA Skylab 4 que teve lugar em 1973. 
O relógio oficial a ser utilizado para a missão Skylab 4 foi o 
Omega Speedmaster Professional, mas só foi lançado 
pouco antes do lançamento em si. Precisando de um 
relógio para usar durante seu treinamento pré-voo, o 
Coronel Pogue comprou um 6139-6002 da PX na Ellington 
AFB Exchange. Ele o utilizou para acionar os queimadores 
do motor durante o treinamento, que durou mais de seis 
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meses. Devido à sua familiaridade com o 6139-6002, 
Col. Pogue foi lançado ao espaço em 16 de novembro de 
1973, com a peça enfiada no bolso da calça do 
paletó. Durante a duração da missão, ele a usou em seu 
braço esquerdo ao lado do Omega Speedmaster certificado 
pela NASA . Como o Coronel Pogue estava usando o 
6139-6002 durante o treinamento e achou muito útil, ele 
não tentou obter aprovação oficial da NASA para levá-lo 
para o espaço. O astronauta, no entanto, afirmou que não 
usou a peça durante a caminhada espacial EVA. O 
6139-6002 voltou com o Coronel Pogue em 8 de fevereiro 
de 1974, quando a missão terminou. Desde que este fato 
foi descoberto, o mostrador amarelo com a variação do 
anel indicador amarelo do 6002 tem sido carinhosamente 
chamado de “Pogue”. 


WILLIAM R, POGUE 
Colonel, USAF 


Fonte thespringbar.com 
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O projeto 59A 


Durante toda a década de 60 a Seiko e um consórcio Suiço 
competiram para desenvolver o movimento quartz. O 
grande desafio era fazer um mecanismo pequeno o 
suficiente para ser usado em um relógio de pulso. 


“ 


: . ES 
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FUSOS PRO GER RRN NADO à 


Relógio de cristal da estação 


A história dos movimentos quartz para a Seiko, começa em 
1959 quando a seiko lançou o Projeto 59A, cuja missão era 
desenvolver cronômetros de cristal de quartzo. O primeiro 
protótipo (foto acima) tinha as dimensões de um armário. 


Um dos primeiros sucessos da equipe foi um relógio de 
quartzo portátil em 1963 chamado Seiko Crystal 
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Chronometer QC-951, que a Seiko usou como 
temporizador de apoio para eventos de maratona nos 
Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio em 1964. 


Primeiro relógio de quartzo portátil do mundo 


Em 1967, a Seiko ganhou o Grand Prix por um relógio de 
quartzo. Naquele ano, os relógios de pulso de quartzo 
foram inscritos nas competições de Neuchâtel pela primeira 
vez. O consórcio suíço entrou em seu movimento, 
conhecido como Beta 1, e Seiko entrou no movimento 
Astron 35A. Ambos os grupos correram para aperfeiçoar os 
movimentos de produção comercial e venda. 


A evolução do quartz Seiko 
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A Seiko lançou o Quartz Astron, em 25 de dezembro de 
1969, em Tóquio, o primeiro relógio de quartzo do 
mundo. Os suíços não ficaram muito atrás. Os primeiros 
relógios analógicos suíços de quartzo contendo o 
movimento Beta 1 chegaram à Feira de Basel de 
1970. Mas enquanto a Seiko adotou a nova tecnologia, os 
suíços, sobrecarregados por um legado de supremacia 
mecânica, hesitaram e pagaram caro com a crise dos 
relógios mecânicos nas décadas seguintes, forçando 
marcas centenárias fecharem suas portas. 


O Astron foi a linha que divide todo o mundo dos relógios, 
começando uma reviravolta que radicalmente reorganizou 
o mundo, onde mudou o equilíbrio do poder para o Extremo 
Oriente e derrotou a Suíça como líder de produção de 
relógios do mundo, além de colocar a indústria relojoeira 
suíça para uma queda de duas décadas (entre 1970 e 
1988, o emprego de relógios suíços caiu de 90.000 para 
28.000). Foi também o salto quântico na precisão do 
relógio, uma mudança no estilo e a popularização do uso 
do relógio. 


Primeiro movimento de relógio de pulso de quartzo, usado no Seiko Astron, 
calibre 35A, Nr. 00234, Seiko, Japão, 1969 (Museu do Relógio Alemão, Inv. 
2010-006) 
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Seiko Quartz Astron 


O Seiko Quartz Astron, o primeiro relógio de pulso de 
quartzo do mundo, representou um avanço tecnológico 
inovador. O oscilador de quartzo sintonizado em forma de 
garfo do relógio dava ao movimento Astron, Calibre 35A, 
uma incrível precisão de apenas +/- 5 segundos por mês, 
muito maior do que qualquer movimento mecânico. O 
motor pequeno e fino do movimento conservava a energia 
movendo a segunda mão apenas uma vez por segundo, 
um novo desenvolvimento para relógios de pulso. O 
oscilador provou ser muito resistente a choques e 
funcionou com uma voltagem muito baixa, garantindo uma 
vida útil da bateria de um ano inteiro. 


O Seiko Quartz Astron estreou em uma caixa de ouro de 
18k a um preço de 450.000 ienes. “Era mais caro do que o 
carro da família”, segundo disse Kuoji Kubota, 
engenheiro-chefe do projeto Seiko Astron, e que foram 
produzidos apenas 200 unidades. 
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A Supremacia SEIKO 


O ano de 1969 ficou marcada para a humanidade pelo 
grande feito da chegada do homem na Lua, em 20 de julho 
Neil Armstrong disse a célebre frase 


“ Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para 
a Humanidade” 


Neste mesmo ano a SEIKO dominaria o mundo dos 
relógios ultrapassando as conceituadas marcas Suíças. 


A Comprovação deste feito, veio com o lançamento do 
Seiko Speed timer, o primeiro relógio cronógrafo 
automático do mundo a ser comercializado, onde existem 
registros de fabricação em de janeiro e do início das 
vendas no mês de março do mesmo ano, enquanto as 
empresas Suiças estavam apenas finalizando seus 
prototipos. 


Desde o início da década de 1960, a Seiko se impôs ao 
mundo com seus calibres automáticos, desenvolvendo 
inovações tecnológicas usadas até nos dias de hoje e 
avanços impressionantes, culminando em lançamentos 
cultuados em todas as partes do mundo. Linhas como 
Seiko DX, Sea lion, seiko 5, seiko, speed timer, seiko diver 
entre outros, foram produzidas até meados dos anos 70 e 
seguem no imaginário popular como “os melhores relógios 
automáticos produzidos na história”. 


Podemos dizer que boa parte desse sucesso se deve a 
política de fabricação adotada, somando a um escritório de 
design com uma metodologia moderna, lançando 
tendências que se tornaram conceitos atemporais, com 
linhas que hoje fazem a base dos relógios seiko no mundo 


133 


como a Grand seiko, Seiko Diver, King Seiko, Seiko 5 
Sports, foram criadas neste mesmo período. 


O ponto principal desta mudança se encontra no conceito 
de produção em massa, que exigiu alguns ajustes na 
fabricação dos calibres, simplificando e unificando a 
fabricação, fato este que ganhou um grande respaldo dos 
mestres relojoeiros do mundo todo, pela resistência, 
confiabilidade e a fácil manutenção pós venda. 


E para finalizar temos o lançamento do Seiko Astron em 25 
de dezembro de 1969, primeiro relógio quartzo do mundo, 
com uma tecnologia que inovou a horologia, apresentando 
uma nova maneira de marcar o tempo, após mais de 3 
séculos de utilização do sistema de molas, decretando o 
início da crise da relojoaria suíça que levou ao fechamento 
de várias marcas. 


A Seiko não somente superou as marcas Suiças, como 
inovou e criou novas tecnologias nos anos seguintes que 
encantaram o mundo, servindo como parâmetro de avanço 
tecnológico para todo o mundo, sendo apresentado em 
vários filmes da franquia 007 como sinonimo de tecnologia 
de ponta. 
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A evolução continua... 


A década de 60 foi para a Seiko um período de grandes 
conquistas, porem os anos que sucederam ela não parou 
de desenvolver novas tecnologias, seguindo o lema de seu 
fundador. 


“Sempre um passo à frente dos outros” 


As décadas seguintes foram anos de consolidação da 
marca no mercado mundial, com várias outras tecnologias 
que inovaram o mercado relojoeiro como o primeiro relógio 
solar do mundo, o primeiro relógio GPS do mundo entre 
outros que marcaram a história. 


Relógios pequenos e finos 


ER eCiTAM (Ri he id te 


Em 1972, a Seiko desenvolveu o pequeno calibre tipo 03, 
uma escala difícil de alcançar com relógios mecânicos, a 
fim de cultivar um mercado de relógios precisos para 
mulheres. Em 1973, a empresa desenvolveu o mais fino e 
de menor calibre 4130 para cultivar um novo mercado para 
relógios de homem. Isto foi seguido pela introdução de um 
relógio ultrafino com um movimento de 0,9 mm de 
espessura (espessura total do caso de 2,5 mm) em 1978. 
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A tecnologia Digital 
O primeiro digital LCD FE 


Em outubro de 1973, a Suwa Seikosha (Epson) introduziu o 
primeiro quartzo digital do mundo com 6 digitos o O6LC 
(com uma segunda indicação) equipado com um LCD tipo 
FE, a tela principal até hoje. Os LCDs do tipo DSM e os 
displays do tipo LED já estavam disponíveis, mas o LCD do 
tipo FE, mais visível e econômico, era claramente mais 
adequado para se tornar o padrão para relógios digitais em 
todo o mundo. 


A principal característica dos modelos LCD desenvolvidos 
pela Suwa Seikosha que ao passo que os quartzos 
mecânicos trabalhavam com pulso em um rotor de pulso 
que acionava as engrenagens, marcando o tempo com 
ponteiros, o modelo Quartzo LCD 06LC fora projetado de 
forma que os sinais elétricos fossem enviados diretamente 
para o painel de cristal líquido que convertiam em dígitos 
no display. 


O sistema de LCD desenvolvido pela Seiko tinha uma vida 
Útil considerada longa de aproximadamente 50.000 horas, 
e os dígitos gerados no display tinham um bom contraste. 
Como não era possível visualizar as horas no escuro, foi 
acrescentado uma pequena lâmpada que fornecia 
iluminação suficiente para a leitura. 


Com o sucesso do sistema LCD a Seiko começou a 
pesquisar aplicações deste sistema em outros produtos. 
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Evolução dos LCD 
Seiko Quartz LC VFA 06LC 


O Seiko Quartz LC WVFA 06LC foi o primeiro relógio 
totalmente eletrônico que usava o display de cristal líquido 
de seis dígitos do mundo para indicar as horas. Capaz de 
exibir continuamente as horas, minutos e segundos em 
uma tela de cristal líquido de efeitos de campo, que a Seiko 
Suwa (Epson) desenvolveu para relógios de quartzo. Este 
relógio digital inovador atraiu grande atenção quando foi 
comercializado pela primeira vez. 


Relógio digital LCD 06LC 


Seiko Quartz LC VFA 06LC 

Tamanho (dimensões de movimento com painel LCD): (L) 
26 x (P) 29,2 x (A) 8,35 mm 

Precisão: +/- 10 seg./mês, méd. 

Visor: Cristal líquido de efeito de campo 

Material da caixa: titânio 
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Seiko 0634-5019 LCD digital 


A Seiko reforça a tendência de relógios multifuncionais com 
o 0634-5019 LCD digital, primeiro relógio de quartzo digital 
multifuncional do mundo (com cronógrafo), comercializado 
em 1975. 
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Seiko 0634-5019 LCD digital 
Calibre 0634 

Caixa e pulseira de Aço inoxidável 

Largura 37,0 mm 

Altura 41,0 mm 

Espessura 15,0 mm 

Peso 111 g 

Funções Hora, segundos, cronômetro, luz, dia, 12h 
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Seiko A159-5009 


O calibre A159, foi o primeiro relógio de quartzo digital com 
cronógrafo e a função de alarme, lançado em 1977, além 
de exibir as horas em AM/PM o que possibilitava o ajuste 
do alarme para um intervalo de 24 horas, contava com um 
calendário com exibição do mês, dia do mês e da semana. 


TRIO 


qo: HE 


Seiko A159-5009 LCD digital 

Calibre A159 

Caixa e pulseira em Aço inoxidável 

Largura 35,0 mm 

Altura 40,0 mm 

Espessura 12,0 mm 

Funções Hora, segundos, cronômetro, alarme, luz, dia / 
mês, dia da semana, 12h 


139 


James FONE e a SEIKO 
ZA 


O agente inglês mais famoso do mundo também utilizou 
outros modelos da Seiko, com o ator Roger Moore que 
encarnou o personagem de 1972 a 1985. 


Neste período a franquia necessitava acompanhar os 
avanços tecnológicos da época e como a Seiko se 
mostrava a frente na evolução dos relógios, e com a 
parceria firmada, no período de 1977 a 1985, o agente 007 
deixou de usar os icônicos Rolex, para os tecnológicos 
Seiko. 


à THE MAN IS rs BOND 
4 THE FILM IS'MOONRAKER' 
E THE WATCH HE WEARS IS SEIKO 


Seiko 0674 5009 
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O mais famoso dos modelos LCD é o Seiko 0674 5009 foi 
usado por James Bond no filme de 1977 “0 Espião Que 
Me Amava”. 007 recebe uma mensagem em uma fita no 
relógio, dizendo-lhe para se reportar à sede do MtI6: 


007 PARA REPORTAR HQ. IMEDIATO. M. 


O agente usa o mesmo modelo seiko durante todo o filme, 
da primeira à última cena. 


James Bond pode ser visto olhando para seu relógio Seiko 
0674 em vários momentos: no compartimento do trem 
quando ele espera que o agente Triple X se junte a ele; na 
cena em que ele pula na bola dourada da câmera no navio 
Liparus; e logo antes de encontrar Jaws novamente na 
Atlântida na cena final. 


Nos créditos finais, "Seiko Watches" é mencionada como 
uma das parceiras. 
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O Espião que Me Amava - Seiko 0674 LC 


“THE SPYANHO 
1 4 LOVED ME 
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Moonraker - Seiko M354 


SEIKO0O072” 
JAMES BOND 
WEARS 


sp 
RAKER 


asserr R.emoccou presents ROGER MOORE ss JAMES BOND 007 núunremnos 
MOONRAKER 


CO-STARRING LOIS CHILES - RICHARD KIEL AS “JAWS* - MICHAEL LONSDALE AS "DRAX" AND CORINNE CLERY 
PRODUCED BY ALBERT R. BROCCOU - DIRECTED BY LEWIS GILBERT - SCREENPLAY BY CHRISTOPHER WOOD 
MUSIC BY JOHN BARRY - PRODUCTION DESIGN BY KEN ADAM - EXECUTIVE PROOUCER ELG. WILSON - ASSOCIATE PROOUCER WILLIAM P. CARTUOGE 


Fimedia PANAVISION” [XI cam * Nf United Artists 
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Somente para seus olhos - Seiko 7549-7009 e 
Seiko H357 


Y 
t MOORE 
JAN FLEMING S 


JAME 


3 BOND 0077 
FOR YOUR EYES ONLY | 
Semeg CAROLE BOUQUET + TOPOL + LYNNHOLLY JOHNSON + JULIAN GLOVER 
Prndand my ALBERT R BROOCOLS + Cond boy JOIN CGALEN 
GwILS 
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Uma Televisão em seu pulso 


Parece algo futurístico até mesmo para os dias de hoje, 
mas em 1982, a Seiko lançou o primeiro relógio de TV LCD 
do mundo, um dispositivo que chamou a atenção por ser 
usável. O desenvolvimento em seguida do relógio de 
computador e do relógio do sensor demonstrou o potencial 
do quartzo de “multifuncionalidade”, algo nunca alcançado 
com relógios mecânicos. Um novo mercado estava em 
formação. 


146 


A View to a Kill —- Seiko 7A28-7020 
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Seiko quartzo Cronograph 7A28 


Estudando o contexto histórico da década de 1970, temos 
a tecnologia LCD sendo amplamente desenvolvida, e 
apresentava possibilidades infinitas, além do custo muito 
mais acessível. Na contramão desta história a Seiko 
desenvolve um calibre quartzo com cronógrafo analógico. 
O calibre 7A28 produzido pela marca, foi o primeiro 
cronógrafo analógico quartzo produzido no mundo, que ao 
contrário do sistema LCD precisava de engrenagens, 
ponteiros e um sistema multifuncional, pois além de marcar 
as horas, contava com o recurso extra do cronógrafo. 

Foi introduzido neste calibre um sistema que indicava a 
vida útil da bateria do relógio, que começava a mover em 
intervalos de 2 segundos, alertando assim o usuário. 


1983. Seiko technology creates 
the World's First Analog Quartz Chronograph. 


e ——— 
1f . Seiko Analog Quartz Chronograph 


SEIKO 


Setting the standard for the world, for the future 
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Voltando o contexto histórico os modelos quartzo analógico 
eram considerados sofisticados e de alta tecnologia, e a 
Seiko buscou comercializar estes modelos para um público 
mais seleto, e apresentou os modelos apoiando ao painel 
de carros de luxo como o Porshe 911 e o Audi UR 
Quattros, com o slogan “Watch history being made” (assistir 
a história sendo feita, em tradução livre) 


O movimento 7A28 apresentava 15 joias, não continha 
peças de plástico e pode ser regulado e reparado, para que 
os modelos mais antigos possam ser mantidos em 
serviço. Com este movimento, a Seiko ostentava uma 
precisão de 10 segundos por mês. 


A série de cronógrafos 7A28 da Seiko consiste em nada 
menos que 42 variações, incluindo modelos emitidos para 
os militares e aqueles usados em filmes. Dois modelos da 
família 7A28 foram apresentados, um no filme de ficção 
científica "Aliens" de 1986 - o 7A28-7000 prata e preto - e 
outro foi usado no filme de James Bond "A View to a Kill”, 
estrelado por Roger Moore 
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SEIKO 7A28 SPEEDMASTER BY GIUGIARO 


v 


O Seiko 7A28 marcou a primeira colaboração da empresa 
com designers industriais independentes, o primeiro dos 
quais foi Giorgetto Giugiaro. O italiano é famoso por 
projetar carros, embora seu portfólio inclua outros produtos 
como motocicletas, câmeras, protótipos de computador, 
armas e até mesmo um formato de massa chamado 
"Marille". Ele trabalhou com empresas como Alfa Romeo, 
Audi, BMW, Bugatti, Volkswagen e Nikon, entre outros. Em 
1999 ele foi nomeado Designer de Carros do Século. 

O trabalho de Giugiaro com a Seiko começou com a série 
Speedmaster de 1983. A série inclui vários relógios que 
usam o movimento 7A28. 


SEIKO 


GIUGIARO |, 
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ERV977-074+4>0SEIKO720/757. 


BEE3000ADEZM, WAL FSB ! 


Imagem tirada do site da Seiko 


A coleção destinava-se a jovens motociclistas e motoristas, 
por isso o design foi baseado na ergonomia. Isso 
significava que Giugiaro tinha que garantir que os relógios 
fossem altamente funcionais e melhorem a experiência do 
usuário, mas ao mesmo tempo incorporaram o que o 
design futurista parecia na década de 1980. 

Essas características exclusivas incluem, por exemplo, 
uma pulseira ajustável que permitia que o relógio fosse 
instalado no guidão de bicicletas ou nos raios do 
volante. Desta forma, o relógio se tornou um instrumento 
profissional para medir velocidade ou distância. Os 
deslocamentos da caixa e um mostrador angular forneciam 
aos usuários um relógio conveniente e descomplicado, que 
não se enroscava nas camisas ou nos punhos da jaqueta e 
que podia ser lido sem girar o pulso. Os designers 
incorporaram grandes botões de pressão para que 
pudessem ser operados facilmente com o uso de luvas. 
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Imagem cortesia do usuário do flickr: Dogen 


[Oo)fo oe o (2%1h5-—0 [7% (SCEDOOS) | ESB. 6DDH5—NVI-VaIVECABLELIC. 


SCEDON SCEDOO9 
TIC TAC BIRE FIL TIC TAC BIXEZIL 


No geral, os relógios da série Seiko Speedmaster 
apresentavam alguns recursos de estilo muito 
interessantes, descritos como muito “europeus”, 
“modernos”, "assustadores", mas ao mesmo tempo 
"emocionantes". Suas formas assimétricas características e 
mostradores inclinados provaram ser um desafio para a 
Seiko, que conseguiu superar as limitações tecnológicas da 
época. 
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SEIKO SPORTS 


“Temos que dizer que o primeiro empreendimento com 
Giugiaro foi um choque. Eu realmente não acho que algum 
dia conseguiríamos algo assim de um designer interno ”, 
disse o gerente sênior da Divisão de Produtos, Yoshio 
Hirabayashi, sobre o primeiro esboço do designer. “Isso 
realmente estimulou nossos designers e 
desenvolvedores. Isso os fez pensar: 'Agora realmente 
teremos que desenvolver um mecanismo muito especial 
para isso. Nesse sentido, colhemos alguns benefícios 
extremamente ricos. ” 


A expectativa inicial da Seiko quando escolheu Giugiaro 
era ter um novo design para sua série Speedmaster. No 
entanto, conseguiu mais do que isso. John Goodall em seu 
“A Journey In Time: The Remarkable Story of Seiko ” diz 
que a empresa não só recebeu um relógio com um estilo 


153 


Único, mas também um design que outros fabricantes de 
relógios não conseguiram copiar ou combinar. Como 
resultado, os relógios Seiko desenhados por Giugiaro 
tornaram-se procurados e um item de colecionador. 


S PE ED M A ST ER 


xs xs 
“8 +s 
ne x8 
A EA 
á! A! 
21 Ê 
[8 La 
És ÁS 
Á 3 
» 5 »o 
xo xo 
0 0 
0 E) 
[a a 
x E] 
Z E 
í 
” 
í t 
í 


D 


AEE 


as xs 
gE ts &s 
» A Ea xÃ 
4 &Y EY 
ão Ea ão 
4 6 fa 
18 a 48 
y 
AS me 4 ER 
5 $8 Bo 
xo / 0 xo 
é z3 p 
0 a 
ta 18 t A 
7 x 2 
42 15 22 
Zi aí 5º 
í 
aí 87 E; 
7 y m 
sf 5 5 
i 1 
ZA & 2 
jÊ E E 
Lã f 15 
EA » ENA 
LA á ni 
EX A ER 
E x z 
* Ed 


A colaboração foi tão bem-sucedida que os dois se 
juntaram mais uma vez para lançar a coleção Macchina 
Sportiva de 1996. Esta série foi inspirada no automobilismo 
e também provou ser um sucesso. 
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Energia Sustentável 


Mais de um bilhão de relógios de quartzo são produzidos 
anualmente no mundo, o que significa que as baterias são 
descartadas em grande número todos os anos. Muitos 
relojoeiros se esforçaram para conservar recursos e 
preservar o meio ambiente, desenvolvendo soluções 
alternativas para evitar a Jincômoda troca de 
baterias. Vários modelos de relógios que não exigem troca 
de baterias chegam ao mercado. 


A Seiko dispõe de três alternativas, que visam diminuir este 
impacto ao meio ambiente. 


1. método movido a energia solar 
2. Método elétrico alimentado por rotor automático 
3. Método de energia térmica 


Além deste problema ambiental a Seiko trabalha também 
com alternativas para manter os relógios mais precisos, e 
desta forma nasceu o relógio controlado por rádio. 
Desenvolvido na década de 1990 sincronizado com o 
tempo do relógio atômico, um padrão de tempo transmitido 
através de um sinal de tempo padronizado chamado de 
sinal padrão de tempo de onda. 
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Relógio GPS Solar 


Em 2012, a Seiko comercializou o Astron, o primeiro relógio 
solar GPS do mundo que adquire quatro ou mais sinais de 
satélite GPS e exibe a hora local em uma única operação, 
onde quer que o usuário esteja no mundo. O Astron pode 
se tornar um relógio de escolha para a era global, 
especialmente para os viajantes do | mundo 
sobrecarregados com a incômoda tarefa de correção 
manual do tempo sempre que atravessarem os fusos 
horários internacionais. 
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O Estilo Grand Seiko 


O Grand Seiko Style é uma linguagem de design de 
simplicidade, pureza e praticidade. Ele reflete exatamente 
as características essenciais do Grand Seiko: precisão, 
beleza, legibilidade e facilidade de uso, cria uma forma e 
função em perfeita harmonia. Caracterizando a visão do 
belo na filosofia oriental, adotada pela Seiko. 


Todos e cada um dos Grand Seiko têm o "brilho de 
qualidade” especial que seus criadores insistiram. Este uso 
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da luz e seu reflexo deve ser encontrado na verdadeira 
perfeição de cada detalhe. Cada faceta das mãos e os 
marcadores são projetados para refletir até mesmo o 
menor raio de luz, criando uma estética nítida, clara e única 
que diz: este é o Grand Seiko, o último relógio prático. 


Esta estética central é transmitida fielmente de geração em 
geração, sendo adaptada sutilmente aos tempos de 
mudança. Dessa forma, o design do Grand Seiko é 
aprimorado e preservado. 
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Toda a estética da beleza do Grand Seiko 
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Polimento Zaratsu 


O estilo Grand Seiko, com seus cumes bem polidos e 
claramente definidos onde uma superfície plana encontra 
outra superfície, só é possível com o uso de uma máquina 
cuja a característica principal dela é o polimento a frente do 
disco rotativo, que é usada para polir superfícies onde 
somente artesãos experientes e com habilidades que 
dominam a sua aplicação conseguem dar o estilo Grand 
Seiko, claramente definidos. 


Um fato interessante que a palavra que acabou 
descrevendo este importante processo, o Zaratsu tem uma 
origem inusitada. 


Na década de 50, a fábrica Hayashi Seiki, que fabricava 
muitos dos relógios Grand Seiko, começou a usar uma 
máquina de polir que tinha as palavras GEBR.SALLAZ 
gravadas nela. GEBR. é uma abreviação da palavra alemã 
para "irmãos" e SALLAZ era o nome de família da empresa 
que o construiu ou seja era o nome da fabricante da 
máquina, e na pronuncia em japonês “SALLAZ” se lê 
ZARATSU, e no cotidiano de fabricação acabou se usando 
esta pronuncia para o procedimento de polimento. 
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A fabricação do Grand Seiko 


Como um dos poucos fabricantes de relojoaria totalmente 
integrados no mundo, a Grand Seiko possui um domínio 
sobre toda a extensão do processo de relojoaria, desde a 
pesquisa e desenvolvimento de materiais de componentes 
até a fabricação, montagem, ajuste, inspeção e envio. 


E para chegar a todo esse rigoroso padrão de excelência 
criado pela Seiko, somente os mais experientes e 
habilidosos mestres relojoeiros tem o Privilégio em 
trabalhar em um dos “Estúdios de relógios” de alto nível, 
que desempenha um papel fundamental na combinação da 
tecnologia de ponta e habilidade magistral necessária para 
alcançar o auge qualidade representada por Grand Seiko. 


Muitos destes mestres possuem honrarias conferidas pelo 
Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar para honrar os 
técnicos com excelente habilidade em seus respectivos 
campos. 


161 


Shizuku-lshi Watch Studio 


EX BALA 


SHIZUKU-ISHI WATCH STUDIO 


“Esculpido com precisão e acabamento meticuloso, 
O mero metal ganha vida” 


Situado ao nordeste do Japão na província de Iwate, um 
local tranquilo onde pode se contemplar todo o espirito 
imortal da natureza para moldar de maneira artesanal cada 
relógio com toda alma e coração, fazendo que o tempo 
passe naturalmente. 


Há mais de 1000 anos nesta região de Tohoku tem a 
tradição de produzir artefatos de ferro como as “warabitas” 
predecessoras da tradicional espada japonesa. E com esse 
pioneirismo notável do passado, a SEIKO representa uma 
continuidade desta tradição, moldando o ferro em preciosos 
instrumentos, onde somente os artesãos mais 
conceituados tem o privilégio de fazer parte desta história. 


Produzem relógios mecânicos de classe mundial com 
movimentos altamente precisos e design exterior 
requintado. 
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As peças menores, os parafusos prisioneiros, têm apenas 0,35 mm de diâmetro (parte do 
parafuso) e uma pequena ranhura é cortada na superfície de cada um. 


Um relógio produzido neste estúdio, que pode conter mais 
de 200 peças, precisa ser construída uma a uma, exigindo 
de cada artesão uma precisão micrométrica, pois a 
variação permitida é de apenas 0,01mm e 0,01 grama. 


Sendo necessário uma atenção a cada processo e 
considerando a variação de eventos externos como a 
umidade e o calor, utilizando de ferramentas de última 
geração, que permitem a lapidação do metal com a 
precisão. 


Finalizando o beneficiamento secundário uma a uma com cuidado; as peças são 
polidas a 0,01 mm para atender aos padrões de precisão severos 
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Prendendo a respiração enquanto olham para o 
microscópio em silêncio absoluto estão cerca de 20 
artesãos, a elite da elite, que são encarregados de montar 
e ajustar o movimento do relógio. O movimento mais fino 
tem menos de 2 mm de espessura. Os artesãos de 
montagem | posicionam muito ' minuciosamente e 
delicadamente as engrenagens que vão para dentro, então 
o artesão de ajuste usa um furador para ajustar 
intrincadamente o desequilíbrio de erro em unidades de 
mícron. A precisão é de menos 3 a mais 5 segundos por 
dia. Os olhos e as pontas dos dedos dos mestres artesãos 
alcançam uma precisão extraordinária que está além da 
imaginação. 
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O respeito pela tradição e qualidade se estende até mesmo 
ao mobiliário. Cada mesa é personalizada e é feita a partir 
de uma madeira tradicional japonesa, 'Iwayadou Tansuf, 
revestida com uma laca produzida localmente para dar a 
cada mestre relojoeiro uma atmosfera luxuosa e calma. 
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“Construir em qualidade com cuidado meticuloso” 
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Mestres Relojoeiros 
Craftsmen - [E (Takumi) 


Somente 60 mestres relojoeiros certificados estão 
fabricando relógios mecânicos de luxo de alta qualidade, 
um por um. Entre eles, os Srs. Sakurada e Terui que 
através de seu trabalho e perseverança, são responsáveis 
pela criação e o desenvolvimento dos relógios. 


“Um relógio não é um mero ornamento. O estúdio exige que seus 


relógios sejam da mais alta utilidade” 
http://www .shizukuishi-watch.com 
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Seiko Epson Corp 


1942 1959 1985 
Daiwa Kogyo Ltd, Suwa Seikosha Co, Ltd. Seiko Epson Corp. 


1961 1982 
Shinshu Seiki Co., Ltd. Epson Corp 


Transfer of 
business 


1944 
Daint Seikosha Co., Lid. 
(S uma Plant) 


Desde a década de 50, incentivada pelo próprio lema da 
empresa, a Unidade de Suwa, busca de forma incansável o 
avanço tecnológico. Com a corrida pelo quartzo 
protagonizou dentro do grupo Seiko grandes avanços. 


Projetos como o ÃAstron quartzo, Temporizador de 
impressão, Seiko Crystal Chronometer, Seiko Quartzo LC 
O6LC, Tv watch, a tecnologia Kinetic e o Spring drive, 
nasceram das brilhantes mentes dos engenheiros de Suwa 
Seikosha (Epson corp) 


Como nos exemplos citados acima vemos que a grande 
vertente desta unidade é o desenvolvimento quartzo e 
eletrônico. 
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Shinshu Watch Studio 


Shinshu Watch Studio impulsiona ideias inovadoras e 
novas tecnologias por trás dos relógios de quartzo e dos 
relógios exclusivos da Seiko. 


A instalação de Shinshu abriga três estúdios separados 
que, juntos, contém todos os aspectos da arte do relojoeiro, 
contando com 180 técnicos relojoeiros. 


e Takumi Studio 
e Joalheria Studio 
e Micro Artist Studio 


Takumi Studio é o estúdio principal (chamado 'Takumi' ou 
Maestria) monta e ajusta todo o Spring Drive e outros 
movimentos de alta qualidade feitos por esta instalação 
Shiojiri. 

O estúdio de joalharia trabalha com os metais e pedras 
preciosos utilizados em muitos relógios de joalharia SEIKO 
e Credor e efectua o corte de diamantes das mãos e dos 
índices, bem como o polimento de relógios como a nova 
Ananta. 
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O Micro Artist Studio é o lar de um grupo de elite de apenas 
10 mestres artesãos que fazem relógios individuais, 
incluindo o Spring Drive Sonnerie, cuja produção de 5 por 
ano já está reservada pelos clientes para os próximos dois 
anos. 
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O Renascimento do Grand Seiko 


Com a introdução do quartz e a produção em massa houve 
uma redução de valor, e a Seiko teve que rever seus 
valores para responder a seguinte questão: 


"Em que direção devem ir os relógios do futuro?" 


A Seiko decidiu se dedicar aos relógios mecânicos de valor 
renovado e refinada tecnologia de quartzo de valor estável 
para manter os relógios em evolução. Seguindo os ideais 


“preciso, inquebrável, visível, fácil de usar e bonito”. 


Quando o quartzo prevaleceu como a tecnologia dominante 
para relógios nos anos 1970, os relógios mecânicos Grand 
Seiko desapareceram dos holofotes. Décadas de 
obscuridade se seguiram. 


A Seiko estabeleceu que além dos padrões adotados na 
década de 60 com o modelo 44GsS foi criado em 1998 um 
padrão de precisão mais rigoroso, o “Novo Padrão GS”, 
uma referência de precisão muito mais rigorosa do que o 
padrão COSC (Controle Oficial Suisse Cronometres). 


Foram desenvolvidos em 3 frentes: 
Sistema quartz 9F, 
Sistema mecânico 9S 


Spring Drive 
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Sistema Quartz 9F 


Na década de 80 parecia que os modelos quartz tinham se 
firmado e todos os fabricantes de relógios já dominavam a 
tecnologia a Seiko se perguntava... 


“Como podemos criar uma nova geração de Quartzo?” 


Os modelos tinham a precisão bem ao alcance, mas isso 
não seria o suficiente, pois o novo calibre Grand Seiko 
deve não só oferecer maior precisão, mas também maior 
confiabilidade e maior legibilidade, e deve fazê-lo de uma 
forma que corresponda aos altos padrões de beleza que já 
definiram o nome Grand Seiko. 


Assim como os engenheiros e mestres relojoeiros que 
criaram o Grand Seiko na década de 60, os responsáveis 
pelo projeto 9F não mediriam esforços para criar o melhor 
relógio que fossem capazes, pois não bastava o Calibre 9F 
ser um movimento de quartzo altamente preciso; também 
tinha que ter a durabilidade e a longevidade exigidas pelo 
nome Grand Seiko. 


Tinham que construir um modelo que o ponteiro pudesse 
deslizar sem se estremecer, que o calendário pudesse 
mudar instantaneamente, etc... e decidiram que teriam que 
resolver todos os problemas de forma definitiva, e neste 
espirito de sempre fazer o melhor que o calibre 9F foi 
concebido. 


Até então era geralmente aceito que um sistema especial 
de lubrificação não seria necessário para um movimento de 
quartzo por causa da menor força colocada sobre as rodas 
em comparação com aquelas em um movimento mecânico. 
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Certo dia, a equipe que está desenvolvendo o Caliber 9F 
ouviu falar sobre uma primeira geração do Grand Seiko que 
ainda continha óleo de cerca de 30 anos antes, sem 
nenhum sinal de que o relógio tivesse sido aberto. 


Como estavam procurando maneiras para aumentar a 
durabilidade do calibre 9F, decidiram implantar o sistema 
de lubrificação Diafix. O êxito desta ousadia, resultou no 
aumento da longevidade do calibre. 


Graças a um sistema de controle de pulso duplo inventado 
para este relógio, mais torque é gerado para que as mãos 
fiquem mais pesadas e mais longas, estendendo-se até a 
borda do mostrador. O alto torque também impulsiona um 
mecanismo de mudança de data instantânea que faz a data 
mudar em um piscar de olhos. O ponteiro dos segundos 
para exatamente nos marcadores e o faz sem qualquer 
folga ou arrepio, graças a um dispositivo de mola que vem 
do mundo da relojoaria mecânica. 
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O Calibre 9F83, lançado em 1993, teve uma taxa de 
precisão de + 10 segundos por ano, a precisão aumentada 
foi realmente notável, mas foi apenas um dos muitos 
avanços do movimento. Graças a um sistema de controle 
de pulso duplo inventado para este relógio, mais torque é 
gerado para que os ponteiros fiquem mais pesadas e mais 
longas, estendendo-se até a borda do mostrador. O 
calendário pula instantaneamente e o ponteiro de segundos 
para precisamente em cada segundo. Fazendo do 9F o 
calibre ideal para equipar o Grand Seiko. 


4s 
Grand Seiko 
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A Evolução dos mecânicos 9S 


Em meados dos anos 80, a equipe da Grand Seiko julgou 
que havia chegado a hora de melhorar o desempenho de 
seus calibres mecânicos. Após uma extensa pesquisa, 
determinou-se que modificações simples nos calibres 
existentes não proporcionaram as melhorias de 
desempenho que a Grand Seiko merecia e, portanto, a 
equipe conduziu teste após teste, usando simulações e 
protótipos de computador para melhorar o desempenho do 
trem de engrenagens. Foram criados um novo equilíbrio e 
uma nova mola com uma curvatura diferente, melhorando a 
precisão do 955 e com muitos testes incluindo novos 
materiais, criou-se as gerações 956 e 987, mas a grande 
mudança viria com o 10-beat de alta precisão que estreou 
como o 988, uma nova série equipada com uma mola de 
energia totalmente renovada, espiral e escape (roda de 
escape e âncora). 

* Um novo material para uma mola anti choque à prova de choque 
* Peças de escapamento de alta precisão e economia de peso 
combinadas com uma nova tecnologia MEMS para reter mais 
lubrificante 

* Um novo material para a mola de potência alcançar torque mais 
alto e mais longo sustentação 
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O atual Grand Seiko Standard, que define padrões de 
precisão que vão além de qualquer certificação de 
cronômetro, foi estabelecido em 1998. 


Em 2014, a Seiko introduziu um calibre equipado com a 
função GMT (ponteiro de 24 horas) chamada “9586: 
Mechanical Hi-Beat 36000GMT”. O modelo limitado 
recebeu o prêmio “La Petite Aiguille” de 2014 do Grand Prix 
d * Horlogerie de Genéve (GPHG). A conquista ajudou a 
despertar um revival para os relógios mecânicos de alta 
precisão da Seiko e alcançou novos níveis de excelência 
para o mundo. 
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SPRING DRIVE 


Antes da revolução que este calibre trouxe para o mundo 
da relojoaria, os usuários de relógios se dividiam em os 
amantes dos relógios mecânicos, ou os amantes dos 
relógios quartz. 


Nossa história começa no final da década de 70 quando o 
engenheiro Yoshikazu Akahane já desenvolvia um projeto 
de um relógio mecânico que era regulado por cristais de 
quartzo, porém o projeto foi arquivado. Porém Akahane não 
desistiria de seu projeto e secretamente continuou as 
pesquisas, mas o projeto se tornou viável somente depois 
de 1988 quando foi criado o modelo cinético. Mas as 
dificuldades de criar energia suficiente para os cristais de 
quartzo era o maior problema. 


No final da década de 90 o projeto começou a progredir e 
Akahane foi promovido a diretor de operações de vigilância 
e deu a autorização oficial e em 1997, a empresa resolveu 
investir recursos no projeto, se tornando prioridade para a 
empresa. 


protótipo criado em 1997 


177 


Em 26 de dezembro de 1997, depois de confirmarem a 
precisão dos ponteiros no protótipo criado, os engenheiros 
se entre olham e surpresos diziam “funciona” com a maior 
cara de espanto. 


O que foi para Akahane um projeto de vida pessoal se 
tornou realidade, porém ele veio a falecer de pneumonia 
pouco antes do lançamento da primeira linha comercial do 
spring drive. 


Em 1999 a Seiko apresenta oficialmente o “spring drive” um 
relógio mecânico de luxo com precisão de quartzo. 


Esta nova tecnologia substitui a tradicional mola de balanço 
dos relógios mecânicos por um regulador totalmente novo. 
Era a integração de 3 tipos de energia, a energia cinética 
gerada pelo movimento do usuário armazenada em uma 
mola, que gera o movimento mecânico das rodas e 
também gera energia para um circuito de oscilador com um 
cristal de quartzo, que substitui o balanço e regula com 
precisão dos movimentos dos ponteiros. 


Ed o a 
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Em 2004, uma “spring drive” atualizada e outras partes 
permitiram a operação do movimento (calibre tipo 9R65) 
por 72 horas consecutivas (3 dias). O parâmetro “72 horas” 
foi uma proposta importante para relógios de alta precisão, 
que deveriam continuar a ser feitos precisamente de sexta 
a noite (quando removidos do pulso do usuário) até a 
manhã de segunda-feira. 
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SEIKO CREDOR FUGAKU TOURBILLON 


Para os amantes da relojoaria talvez já tenham ouvido falar 
deste movimento, vou explicar rapidamente seu 
funcionamento. Esta complicação inventada por Abrahan L 
Breguet em 1795 e patenteada em 1801, tinha como 
princípio anular a força da gravidade, pois conforme a 
posição que o relógio se encontrava o desgaste dos eixos 
era mais acentuado em uma determinada posição, fazendo 
com que seu funcionamento fosse comprometido. 
Geralmente os relógios são projetados para a posição 
horizontal, mas trabalham quase sempre na vertical. 


Esse mecanismo consiste basicamente em colocar o 
escapamento e a roda de balanço em uma pequena gaiola 
rotativa para fins de anular os efeitos da gravidade, fazendo 
com que esta peça trabalhe girando continuamente, e 
dessa forma fazendo com o desgaste seja uniforme no 
eixo. 


O funcionamento em si, já é um grande espetáculo, porem 
cada vez mais os grandes mestres envolvem mais 
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complicações e constroem verdadeiras obras de arte. E 
para muitas marcas ter um modelo assim faz parte, para 
entrar no seleto grupo de relógio de alto luxo. 


Por ser um sistema complexo e desafiador, a construção de 
um projeto tourbillon tem um custo elevado, e muito 
valorizado no âmbito dos colecionadores de luxo. Um 
modelo suíço é encontrado com valores que variam com a 
complexidade da complicação e a exclusividade da peça, 
com modelos que facilmente passam dos U$100.000 
dólares. 


Uma empresa conceituada internacionalmente como a 
Seiko não deixaria de ter o seu tourbilion, o modelo Credor 
FUGAKU apresentado na Baselworld de 2016, onde tomou 
para si o protagonismo desta edição com uma verdadeira 
obra de arte. 


O Fugaku é uma interpretação de um famoso quadro do 
artista do período Edo, Katsushika Hokusai, que criou a 
obra“The great Wave off Kanagawa”, que faz parte da série 
“36 vistas do monte Fuji” e conhecida mundialmente como 
ícone da cultura japonesa . Uma verdadeira obra-prima 
criada pelas diversas habilidades de três dos artesãos mais 
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experientes da Seiko, todos reconhecidos como Mestres 
Artesãos Contemporâneos pelo governo do Japão. 


a 
QUILLs PAD 


O novo movimento do turbilhão, calibre 6830, tem menos 
de 4 mm de espessura e é feito e montado por Satoshi 
Hiraga. Kiyoshi Terui é o gravador, e o design geral, 
incluindo a integração do turbilhão, gravura em metal e 
trabalho de laca, é o trabalho confiado a Nobuhiro Kosugi, 
o primeiro designer de relógios a ser selecionado como 
Mestre Artesão. O especialista em Urushi Isshu Tamura 
contribui com o acabamento em laca. Juntas, suas 
habilidades e técnicas avançadas produziram uma obra de 
arte que expressa a essência do senso de beleza japonês. 


A delicadeza da gravação do mostrador é 
extraordinária. Kiyoshi Terui trabalhou até o limite de sua 
habilidade técnica em gravura para dar vida tridimensional 
à onda que domina a cena representada no mostrador. A 
onda em ouro amarelo e branco 18k tem 1,6 mm na sua 
forma mais espessa e 0,5 mm na sua mais fina, uma 
verdadeira maravilha do artesanato manual. 


O verso do relógio apresenta a mesma onda, combinando 
acabamento em gravura e laca para criar uma versão 
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moderna, nítida e brilhante do tema. Na ponte da roda do 
balanço está a forma do contorno do Monte. Fuji, que é tão 
central para o trabalho de Hokusai e para a visão mundial 
do Japão hoje. O nome do relógio, FUGAKU, é outra 
maneira pela qual a língua japonesa descreve o 
Monte. Fuji. 


A utilização da laka japonesa introduz cores únicas à 
gravura, e os entalhes dão destaque a uma visão 
tridimensional. Um acabamento onde somente um artista 
meticuloso como Isshu Tamura poderia expressar o mais 
preciso dos matizes em uma laca de apenas 0,1 mm de 
espessura. 


Calibre 6830 
Sistema de acionamento : corda manual 
Vibrações: 21.600 vibrações por hora (6 batidas por 
segundo) 
Precisão: taxa diária média de -10 a +15 segundos 
Reserva de energia: aproximadamente 37 horas 
Joias: 22 joias 
Número de peças: 153 


Especificações: 

Platina 950 / Ouro branco 18 K / Caixa em ouro amarelo 
18 K com 48 safiras azuis (3,22 quilates, incluindo coroa e 
alças) 

Mostrador com gravação em ouro branco 18 K / ouro 
amarelo 18 K, laca Urushi, madrepérola, Yakogai (concha 
do turbante) 

Cristal de safira com revestimento anti-reflexo 

Resistência à água: 3 bar 

Resistência magnética: 4.800 A/m 

Diâmetro: 43,1 mm, Espessura: 8,8 mm 

Correia de crocodilo com fecho triplo Platinum 950 com 
liberação de botão de pressão 
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Uma nova história começa 


O tempo não pára, e a SEIKO continua construindo 
relógios cada vez mais complexos, tecnológicos e precisos, 
e acredito que neste momento estamos vivendo uma 
segunda era de ouro, assim como foram os anos de 1950 e 
1960 para a indústria japonesa. 


Em 2014, a Seiko começa um processo de globalização de 
suas linhas de relógios, começando pela linha Prospex e 
logo depois outras linhas surgiram, como a linha Presage e 
Lukia, além é claro da revitalização da linha Astron e a 
linha Seiko 5 Sports. 


A linha Prospex começa com os modelos de mergulho 
Turtle, que para os apaixonados por relógios, trouxe de 
volta as linhas clássicas da década de 70 com uma 
tecnologia revitalizada pelo calibre 4R36. 


Com o sucesso da linha logo vieram modelos como o 
Samurai, Monster e Tuna, para reforçar a marca como uma 
das referências na linha diver. 


Em paralelo a Linha presage, traz uma proposta 
completamente diferente, mesclando toda a tecnologia 
japonesa na construção dos relógios e inspirado em 
conceitos da cultura japonesa, mostrando o equilíbrio em 
suas peças. 


A Linha Astron mostra o lado tecnológico da marca em 
seus relógios quartzo com tecnologia GPS solar, o primeiro 
relógio que reconhece os 39 fusos horários. 
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Seiko Novak Djokovic 


Quando uma empresa lança um relógio em homenagem a 
um grande atleta mundial como Novak, considerado um 
dos maiores tenistas da história com 17 títulos em Grand 
Slams até o momento, espera algo realmente à altura, e 
que possa de certa forma conectar ao seu estilo de vida. 


Além de extremamente dedicado ao tênis, ele se mostra 
sempre simpático e um tanto debochado que em partidas 
de exibição o seu grande foco é realmente entreter os 
espectadores, se tornando um verdadeiro show man com 
suas imitações hilárias de seus colegas de profissão como 
Guga, Sharapova, Federer e Nadal. 
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Ao criar este design a Seiko mostra um lado divertido com 
voltas graciosas e cumes bem desenhados, inclusive com 
sugestões do próprio Djokovic, ressaltando a esportividade, 
e para completar caixa de 42,)9mm em rosê gold com 
mostrador preto agrega um ar moderno as linhas 
clássicas.A coroa vem decorada com a letra D e o fundo 
com a sua assinatura. A pulseira híbrida merece uma 
atenção especial, pois aparenta o couro tradicional e 
clássico por fora, e silicone na parte interna, o que deixa 
este modelo extremamente esportivo e elegante. 


O mostrador preto recortado como uma rede e mostrando 
parte do seu movimento, os pontos das horas com um leve 
trabalhado e linhas retas, combinam harmonicamente com 
os ponteiros pontiagudos, lembrando uma lança que corre 
certeira como o saque de Novak. O vidro de cristal safira e 
o fundo rosqueado transparente. 
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O movimento Seiko 4R71 para o modelo SSA374J1 foi 
desenvolvido especialmente para o modelo, com o balanço 
esqueletizado com um diâmetro de 27,4mm e 5,32mm de 
altura, com 24 joias batendo a uma frequência de 21.600 
A/h. Esse movimento permite ser enrolado manualmente. 


Esse modelo é limitado produzido apenas 3000 unidades 


no Japão, todos numerados.4 


Especificações 

Movimento Caixa/Bracelete 
Calibre 4R71 Material da Caixa 
Tipo de Movimento Automático com capacidade de corda Tamanho de Caixa 

manual 
Autonomia Aprox. 41 horas Material do Vidro 
Rubis 24 Material da Bracelete 
Funções * Função de parada do segundo ponteiro Distância entre as asas 
Outros Detalhes 
Resistência à água 10 ATM 
Características - EDIÇÃO LIMITADA no fundo da caixa 


* Número de série gravado no fundo da 
caixa 

* Fundo de caixa transparente / Fundo de 
caixa rosqueada 


Aço Inoxidável 


Thickness:12.0mm 
Diameter:42.9mm 


Cristal de safira 
Silicone 


22 
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Presage Cocktail time 


Cocktail é uma mistura de duas ou mais bebidas, 
geralmente alcoólicas, às quais se pode juntar sumos de 
frutas, natas ou outros ingredientes, onde segundo 
historiadores o nome Cocktail refere-se à cauda de um galo 
(ou a uma cauda de galo ) sendo usada como um enfeite 
de bebida colonial. 


Apesar de ser uma bebida que surgiu no ocidente, foi 
apresentada ao público japonês em meados do século XIX 
com a abertura de bares em estilo ocidental. Apesar dos 
clientes destes estabelecimentos serem maioritariamente 
estrangeiros, os funcionários eram japoneses, e estes 
jovens absorviam avidamente as técnicas e as tradições do 
bartending ocidental. Mais tarde, muitos abriram seus 
próprios bares, principalmente na área de Ginza. Com o 
tempo, surgiu a cultura do cocktail - uma cultura que 
valoriza a técnica em detrimento da eficiência. 


Muito mais que apenas uma bebida, o cocktail ganhou 
aspectos de diferentes no Japão, criando performances e 
detalhes únicos, sendo reconhecido como uma forma 
artística de apreciação de novos sabores tanto no paladar 
como na apresentação visual. 
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Para isso foram criado diversos instrumentos utilizados 
especialmente para esta arte, além de detalhes únicos 
como o gelo que se tornou uma forma de arte, como o Gelo 
Ninja (invisível), a Bola de Gelo (que se derrete mais 
lentamente), e o Gelo Brilhante (com bolhas semelhantes a 
diamantes). 


É esta narrativa japonesa singular e o glamour do bar de 
cocktails que inspira esta sofisticada série Seiko Presage. 
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“Só no Japão, no bar de cocktails o silêncio vale ouro” 


Outro detalhe que talvez muitas pessoas vão estranhar, é 
que dentro da cultura do cocktail o silêncio é valorizado, 
muitas vezes quebrado pelo som do gelo sendo colocado 
no recipiente, ou pelo chacoalhar coqueteleiras. Além 
desse detalhe os japoneses costumam “assistir” a 
preparação do seu cocktail, como se fosse uma arte 
tradicional como a cerimônia do chá. 


O bartender japonês, não se limita a anotar pedidos; ao 
contrário, eles discernem as preferências do cliente com 
base em interações pessoais - tanto verbais quanto não 
verbais. Com o passar do tempo, as bebidas se tornam 

ainda mais adequadas aos gostos individuais do cliente. 


No Star Bar em Ginza, o proprietário e bartender principal 
Hisashi Kishi perpetua com entusiasmo a encantadora 
tradição de omotenashi (“hospitalidade”). O primeiro 
japonês a vencer a International Bartenders' Association 
World Cocktail Championships, o Sr. Kishi é o consultor da 
Seiko para Presage que se inspira no mundo dos cocktails. 


“Um brinde ao momento certo” 
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Presage Cocktail Skydiving SRPB43 


O vencedor da competição de coquetéis da Japan 
Bartenders Association realizada em 1967. Criado por 
Yoshiyuki Watanabe de Osaka. O equilíbrio entre doçura e 
acidez está em perfeita harmonia com a beleza de um céu 
azul claro. 


Ingrediente Quantia 
rum branco 30ml 
Blue Curacao 20ml 
limonada 10ml 


Em homenagem à elegância do velho mundo dos bares de 
cocktail, esta série Seiko Presage transmite glamour e 
sofisticação. O mostrador azul glacial do modelo inspirado no 
coquetel Skydiving evoca a clareza atemporal dos céus. 
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Presage Cocktail Manhattan SRPB46J1 


Emparelhado com um martini, ele é chamado de "Rainha 
dos Coquetéis". Sabor multicamadas e lindo. O filme 
"Some Like It Hot", estrelado por Marilyn Monroe, lançado 
em 1959, tornou este coquetel famoso. A palavra do 
coquetel é "amor melancólico”. 


Ingrediente Quantia 
uísque canadense 45ml 
vermute doce 15ml 
Bitters Aromáticos Angostura 1 traço 


O cocktail Manhattan, levou à criação de um modelo urbano 
com um mostrador num requintado degradê em tons de 
castanho. 
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Presage Cocktail Blue moon SRPB41J1 


O nome é a lua cheia que ocorre uma vez a cada poucos 
anos, e é um fenômeno raro na "lua que parece azulada". A 
receita mais famosa dos coquetéis Perfect Love. A doçura 
do Parfait Amour é reforçada pela acidez do gin e do limão. 
Você pode apreciar o aroma refrescante do gim e o rico 
aroma de violeta doce. 


Ingrediente Quantia 
Gin seco 30ml 
Amor Perfeito 15ml 
suco de limão 15ml 


O modelo mais vendido da linha presage aqui na Taniguchi 
Relógios é o Blue moon, com seu azul marinho que contrasta 
com a luz ressaltando os raios de seu mostrador 
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Presage Cocktail Negroni SRPE41J1 


Esse coquetel surgiu em 1919, quando o Conde Negroni 
encomendou um Americano com uma pequena quantidade 
de gim em vez de refrigerante para comemorar sua última 
viagem a Londres. Todas essas bebidas têm ervas usadas 
para dar sabor, então combinam bem. O amargor e a 
doçura do Campari são reforçados pela doçura do vermute 
doce, conferindo-lhe um sabor perfumado, doce e agridoce. 


Ingrediente Quantia 
Gin seco 30ml 
campari 30ml 
vermute doce 30ml 


A cor vermelha deste modelo ressalta o design do 
mostrador, com uma caixa em aço e uma pulseira em 
couro, transmitindo todo o equilíbrio entre o doce e amargo 
deste cocktail. 
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Presage Cocktail Mojito SRPE41J1 


Esse coquetel com mais de 100 anos não tem sua origem 
tão bem documentada, sabe-se que floresceu na noite de 
Havana usando ingredientes nativos do Caribe. A mistura 
deste cocktail à primeira vista lembra muito a nossa 
caipirinha, sendo utilizado o rum branco e folhas de hortelã, 
deixando a bebida leve e refrescante 


Ingrediente Quantia 
Rum branco 45ml 
Lima 1/4 peça 
Açúcar 2 colheres de chá. 
Suco de limão a gosto (45ml) 


folha de menta a gosto (12 folhas) 
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Presage Cocktail HoneyComb SSA409J1 


Sr Kishi renomado e premiado bartender criou este cocktail 
original do Star Bar, que abraçou o projeto “Ginpachi - 
Projeto Ginza Honey Bee”, de coleta de mel das colmeias 
no distrito de Ginza, em Tóquio. 


Dr, 


STAR BAR 


Limited Edition 


Hisashi Kishi 
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Presage Star Bar Limited edition 


Seiko Presage 


STAR BAR 


Limited Edition 


Inspirados por um dos principais bartenders do mundo, o 
Sr. Hisashi Kishi, e seus coquetéis especiais que capturam 
as “cenas de Kyoto” e expressam a natureza exuberante e 
a atmosfera histórica da cidade usando ingredientes 
associados a Kyoto. 


O mostrador desse relógio tem um padrão que lembra as 
famosas folhas de chá de Kyoto. Esta é uma edição 
especial que permite sentir os sabores e sabores profundos 
extraídos dos ricos ingredientes de Kyoto. 
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Hojicha Matcha 
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Projeto Artistas do tempo 


The Artisan of Time 2 do) 


Os relógios Seiko são feitos por pessoas. Através do "processo de 
produção” e da "paixão do artesão pela fabricação”, 
apresentaremos como cada pessoa pensa cuidadosamente sobre 
a qualidade e trabalha na fabricação. 


A Seiko criou em seu site, uma verdadeira homenagem aos 
profissionais que dedicam sua vida à construção e 
aperfeiçoamento desses instrumentos usados para marcar 
o tempo, e desta maneira mostrando todo o empenho e 
todo o bastidor de cada processo de fabricação. 


A maestria desses mestres traduzidas em poucas linhas. 
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Wataru Toya - Shippô -E= - Cloisonné 


o) 


Técnica de trabalho em esmalte na qual tiras finas de metal 
são coladas sobre uma superfície, formando um desenho 
composto por vários pequenos compartimentos 
preenchidos com pasta de esmalte vitrificado. Tem sua 
origem na era Bizantina no século XIV. 


Shippô -L&E é uma palavra do vocabulário budista que, 
segundo o Sutra da Vida Infinita, se refere aos sete 
tesouros da Terra Pura do Buda Amitaba: o ouro, a prata, 
o lápis-lazúli, o cristal, a pérola, a ágata e a 
madrepérola. 


No final do período Edo (1603-1868), Tsunekichi Kaiji, filho 
de um samurai de Owari que administrava uma empresa de 
watashigane (placa de metal utilizada no processo de 
escurecer os dentes), desenvolveu o yusen shippôo colorido 
com esmalte sem brilho e com aspecto turvo, o que seria a 
origem do shippô moderno. 
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Wataru toya, um dos mais renomados artistas japonês na 
aplicação do esmalte Shippo, nasceu na província de Aichi 
em 1985. 


Enquanto os vasos e outros produtos cloisonné em geral 
têm cerca de 1,0 a 1,5 cm de espessura, o mostrador 
cloisonné do relógio tem apenas 0,3 cm. Somente um 
artesão extremamente experiente pode | aplicar 
meticulosamente ' gradações com profundidade e 
profundidade únicas em um mundo tão pequeno. 


Por ser um processo artesanal e exigente ao extremo do 
artista, incluindo todo o processo que em alguns casos 
exigem a aplicação do esmalte por três a quatro vezes, a 
produção se limita a 2 ou 3 mostradores dia. 
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O processo Shippô -E= - Cloisonné 


a 
x 


is lisndo o esmalte 


Aplicando o Glaze - Shibabiki Aplicando o esmalte 


Polimento 


Acabamento O relógio 


202 


Isshu Tamura - Urushi - ;% - Laka japonesa 


O verniz usado na laca japonesa é feito da seiva da árvore 
urushi , também conhecida como árvore da laca ou árvore 
do verniz japonês ( Rhus vernacifera ), que cresce 
principalmente no Japão e na China, além do Sudeste 
Asiático. A laca japonesa, ;& urushi , é feita da seiva da 
árvore da laca. Deve ser tocada com cuidado, pois em sua 
forma bruta o líquido é venenoso ao toque e até respirar a 
fumaça pode ser perigoso. Mas as pessoas no Japão 
trabalham com esse material há muitos milênios, então 
houve tempo para refinar a técnica! 


Fluindo de incisões feitas na casca, a seiva ou laca crua é 
um suco viscoso branco-acinzentado. A colheita da resina 
só pode ser feita em quantidades muito pequenas. 


A laca Urushi tornou-se uma importante indústria no Japão 
com a chegada do budismo, pois era útil na criação de 
figuras budistas. A cultura japonesa continuou a se 
desenvolver, e a laca Urushi e sua aplicação exclusiva logo 
foram usadas para criar tudo, desde xícaras de saquê a 
pratos, tigelas e até itens pessoais, como pentes. As 
técnicas de laca continuaram a se desenvolver e, no 
período Nara (710-794), a forma de arte makie - borrifar um 
desenho em pó de ouro sobre uma superfície laqueada - foi 
descoberta. 
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Afiação 
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Presage Sharp Edge e o cânhamo japones 


O interessante deste relógio é o resgate do design do 
cânhamo japonês (uma parente de cannabis sem efeitos 
alucinógenos), a sua utilização ficou proibida no pós guerra 
quando em 1948, durante a ocupação norte-americana, 
decidiu-se pela proibição da planta em todas as suas 
variedades e usos, assim como aconteceu nos Estados 
Unidos alguns anos antes, quando em 1937 o país aprovou 
o que ficou conhecido como o Ato Fiscal da Maconha. 


O primeiro registro da cannabis no Japão aparece no 
período Jomon — entre 10.000 e 1000 a.C. — e sabemos 
disso porque foram encontrados diversos artefatos de 
cerâmica da época contendo sementes e pedaços de 
tecidos de cânhamo. 
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Junichi Takayasu em 2001 abriu o único museu do Japão 
dedicado exclusivamente à cannabis com o propósito de 
educar a população sobre a história de uma planta 
esquecida por muito tempo. Atualmente, “a maioria dos 
japoneses vê a cannabis como uma subcultura, mas estão 
equivocados, já que a planta esteve na alma da cultura 
japonesa por milhares de anos”, afirma. 


“O cultivo da cannabis costumava fazer parte do calendário 
anual”, afirma Takayasu. “As sementes eram plantadas na 
primavera e colhidas logo no verão. Em seguida, os caules 
eram desidratados e encharcados, soltando suas fibras. 
Durante todo o inverno eles eram então tecidos para 
costurar roupas para a próxima estação”, completa. 
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Durante a Segunda Guerra Mundial a cannabis foi utilizada 
como matéria-prima para a fabricação de cordas de 
paraquedas da força aérea japonesa. 
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Asanoha (RAD EE) 


Este padrão tem como representação as folhas de 
cânhamo, que para os japoneses tem um significado de 
forte vitalidade e crescimento vigoroso sem a necessidade 
de muitos cuidados 
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Seiko 5 Sports GMT 


Desde que foi criada a linha seiko 5 sports, em 1968, ela 
tem o intuito de conquistar o público jovem, trazendo cores 
e designs modernos. Desde o seu relançamento em 2019, 
foram criadas inúmeras variações de cores e bezel, mas 
sempre com as mesmas complicações, o que muda 
totalmente com este modelo GMT que apresenta um novo 
calibre 4R34 com a possibilidade de marcar até 3 fusos 
horários no mesmo relógio mecânico. 


Relógio GMT 


Primeiramente vamos decifrar o significado da sigla GMT 
(Greenwich mean time ou hora do meridiano de 
greenwich), Vamos rever um pouco das matérias que 
achávamos que não precisávamos na escola, história e 
geografia. 


a York 


+ Santiago 


Chatham 
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: 7 Nei 0 Sea A Na Mei nana Linha Internacional de Data 
Fonte: World Time Zone 


Até meados do século 18 não existia uma padronização 
dos meridianos (que são as linhas imaginárias que 
demarcam a longitude nos mapas), e a marinha inglesa 
precisava de demarcar essas linhas para facilitar as 
navegações rumo à América. Então tomando como base o 
observatório de Greenwich, o ponto O (zero), foram criando 
marcações para o oriente e ocidente com base nas 
informações vistas pelas estrelas e pelo sol, até então cada 
país criava a sua própria marcação, Porém com a adesão 
de países importantes o sistema de meridianos de 
greenwich foi se tornando padrão mundial. 
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Neste padrão GMT o horário de Brasilia é o GMT-3. 
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A marcação do horário mundial mudou em 1971, deixado 
de ser marcados pela visualização das estrelas e do sol, e 
teve início o sistema atômico (UTC — Universal Time 
Coordinated) que através de vários relógios atômicos 
espalhados pelo mundo marcam conforme a rotação da 
terra. 


A adoção do relógio atômico veio da necessidade de 
precisão que passou a ser fundamental desde o final da 
segunda guerra mundial, que com o avanço da guerra fria e 
o início da corrida espacial com os satélites artificiais, onde 
verificou a possibilidade de monitoramento das forças 
inimigas com essa tecnologia, mas apenas um segundo 
pode gerar um erro de aproximadamente 400 metros. 


Hoje utilizamos o sistema de forma corriqueira conhecido 
como GPS. 


211 


Pan Am = 
flies with = 
Rolex = 


Os relógios GMT, basicamente, são relógios onde é 
possível marcar dois ou mais fusos no mesmo relógio. Esta 
complicação coloca no seu mostrador um ponteiro em outra 
cor, a mais para marcar a hora do segundo fuso. 


Quando em 1950 a Pan Am começou a fazer voos mais 
longos por diversos fusos horários, solicitou a Rolex a 
fabricação de relógios que pudessem marcar o horário de 
saída e do destino, e distribuiu para seus comandantes de 
aeronaves. Assim criando mais uma complicação os 
relógios GMT ou dual time. A venda para o público 
começou em 1954 e tornou objeto de desejo depois de 
aparecer em um dos filmes da franquia 007. 


Com a chegada dos relógios quartzo e LCD (anadigi) se 
tornou corriqueiro ter 2 ou até 3 fusos em um mesmo 
relógio, porém o charme desta complicação salta aos olhos 
dos amantes de relógios. 
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Voltando aos modelos seiko 5 Sports GMT, ele foi 
apresentado com um design mais próximo ao modelo SKX, 
com a tradicional pulseira jubelee, esta série vem com três 
modelos com as cores preto, azul e laranja, com o ponteiro 
GMT se destacando no mostrador para facilitar a leitura 


SKX Sports Style Série GMT 


Calibre 4R34 

Vibrações: 21.600 vibrações por hora (6 batimentos por segundo) 
Reserva de marcha: 41 horas 

Número de jóias: 24 


Especificações 

Caixa e bracelete em aço inoxidável 

Fecho de báscula triplo com botão de segurança 
Vidro Hardlex 

Tampa de rosca transparente (movimento à vista) 
Diâmetro: 42,5mm, Altura: 13,6mm 

Resistência à água: 10 bar 

Resistência magnética: 4.800 A/m 
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A história por trás de cada Relógio 


Cada um de nós temos nossas histórias ou seu relógio 
favorito, e neste capítulo pretendo mostrar o outro lado, o 
relógio que marcou sua vida. 


Carlos Massayuki Taniguchi 


Como vocês já me conhecem sou proprietário da Taniguchi 
Relógios seguindo o legado de meu pai, e vou contar a 
história do meu primeiro relógio... 


O meu seiko foi o primeiro relógio que comprei com meu 
próprio dinheiro, e como isso foi fantástico, era uma 
verdadeira emancipação, pois depois de alguns anos 
ajudando a família no Brasil, finalmente sobrava algum 
dinheiro onde poderia comprar algo marcante para mim. 
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Pensei em várias aquisições que poderia fazer para marcar 
esse novo momento, mas nada substitui um bom relógio, e 
não vou mentir, fui buscar um citizen eco drive, mas 
quando cheguei na loja, comecei a olhar as opções e me 
deparei com a vitrine da SEIKO, e talvez 
inconscientemente escutei um velho conselho de meu pai, 
que sempre dizia 


“Quer um bom relógio compre um seiko” 


Minha visão mudou na hora e escolhi um seiko 
Chronograph misto ( Os relógios misto eram moda na 
época) que dava um ar mais de adulto, visto que aos 24 
anos parecia um garoto de 15. 


Jamais imaginaria que mais de 20 anos depois estaria aqui 
representando a marca, e cada vez que olho pra ele lembro 
que foi uma vitória para meu pai que acabara de quitar o 
financiamento do prédio da loja, e para mim, que começaria 
minha jornada como o Carlos, saindo da sombra de meu 
pai e escrevendo minha história, mas jamais esquecendo 
os ensinamentos dele. 
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Somente mais um SEIKO - Seiko 5 de 1995 


Em 25 de janeiro de 1996, vendemos este relógio para um 
senhor... e esses dias, ele veio até aqui contando o fato e 
que como o conserto ficaria muito caro, ele não queria mais 
o relógio e me deu de presente. Como era algo corriqueiro, 
eu inocente, não havia me dado conta que junto com o 
relógio ainda estava o certificado de garantia que foi 
preenchido na ocasião pela minha irmã. Ele foi embora e 
nem o nome dele perguntei... 


Como já citei outras vezes, a década de 90 foi o pior ano 
para os modelos automáticos, devido a produção em larga 
escala dos modelos quartzo, e a entrada do plano real que 
estabilzou a economia, deixaram estes modelos 
automáticos pouco atraentes em termos financeiros. Muitas 
empresas, buscaram alternativas para reduzir os custos, e 
uma delas foi as caixas de metal.Ao contrário do aço ela se 
desgasta mais facilmente, e com o tempo corroía toda a 
parte dos sulcos da rosca da parte de trás do relógio. Isso 
fazia com que o modelo não suportasse a pressão e 
entrava agua... 
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Mas voltando ao modelo em questão pude ver que embora 
desgastado, não havia vestígio de entrada de agua, 
podemos ver também que a pulseira embora toda 
desgastada ainda é a original do relógio, e para um relógio 
de quase 25 anos está muito bem..., se não fosse o fato da 
caixa ser de metal acredito que poderíamos restaura-lo. 
Mas não pretendo, vai ficar em nossa galeria, pois conta 
um pouco da nossa história como Omega Relojoaria.... 
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Felipe e seu Seiko 5 


Conheci o amigo Felipe em 2018, apresentado por um 
amigo em comum, para desenvolver meu site, e solicitei o 
trabalho, quanto mais eu postava os relógios no site, ele 
ficava muito entusiasmado, e um dia ele chegou para mim 
e disse que tinha um seiko 5 que foi do pai dele. 


Segundo ele conta, no dia do seu aniversário de 18 anos, 
seu pai o levou para comprar um carro, um uno semi-novo, 
e depois de ganhar seu presente foram para casa, onde no 
meio de conversas, cervejas e churrasco comemorando o 
aniversário, seu pai lhe chama tira o relógio do pulso e diz, 
“Toma isso agora é seu”. 


Segundo conta, foi um momento espetacular, como um rito 
de passagem, e mostrando o relógio todo arranhado pediu 
que o restaurasse, fiz com o maior prazer, não pelo valor, 
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mas pela história que esse pequeno objeto representa para 
ele. 


E para terminar quando entrego o relógio restaurado, ele 
emocionado, conta “O uno não lembro muito dele, mas o 
momento que meu pai me deu esse relógio, agora não sai 
mais da memória”, saiu da minha loja e segundo um amigo 
em comum passou o dia seguinte inteiro mostrando para 
cada um que encontrava o relógio restaurado e a história 
dele. 


Desta maneira o relógio pode ser um simples objeto, mas 
toda a carga emocional que ele passa, fica difícil ficar 
alheio a ele, a paixão que ele passa é incrível. 
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Tal pai, tal filho... Paulenir Barros 


Me emocionei com a história do Sr Paulenir, uma pessoa 
simples que a palavra de um homem ainda vale mais que 
mil documentos, como ele citou 


“Eu sou da época do Fio de Bigode...” 


Hoje um administrador da fazenda de seu pai, Paulino Luiz 
de Barros Filho com 85 anos, onde relata com orgulho a 
jornada como pantaneiro, viajando em companhia de seu 
pai, sempre com um relógio seiko no pulso, uma tradição 
entre os residentes da região que citam como uma marca 
confiável e resistente para as características únicas da 
região. 


Alguns dias atrás ele entrou em contato comigo para 
adquirir um seiko 5 sports 55 anos revival de 1968, onde 
queria manter a tradição de família e seguir com um Seiko 
no pulso. Assim que recebi já entrei em contato com ele e 
rapidamente já fechou o negócio. 
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A Taniguchi Relógios nos sentimos muito lisonjeados por 
fazer parte desta história que fortalece os laços da família, 
e mostra como um simples relógio pode marcar nossas 
vidas. 
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